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1 Komma igang 



Vi gratulerar till kopet av digitalkameran HP Photosmart R8 1 7/ 
R8 1 8 och hdlsar dig vdlkommen till den digitala 
fotograferingens vdrld! 

Denna handbok beskriver HP Real Life-teknikerna och de andra 
kamerafunktioner som du kan anvdnda for fa riktigt bra resultat 
och samtidigt ha roligt medan du fotograferar. 

Digitalkameran HP Photosmart R817/R818 har en komplett 
uppsdttning exklusiva HP Real Life-tekniker som gor det enkelt 
art ta fdrstklassiga digitala foton. De dr: 

• Roda-ogon-reduktion inbyggt i kameran— Identifierar och tar 
bort roda dgon fran mdnniskor pa dina bilder (se sidan 95). 

• HPs teknik for anpassad belysning— Tar automatiskt fram 
detaljer som doljs av skuggor (se sidan 66). 

• Panorama med sammanfogining i kameran— Anvdnd 
Panorama-ldgena for att ta upp till fern bilder i fdljd och 
sammanfoga dem till en bild i kameran (se sidan 98). 

• Utskrif fran video— Spela in hdgkvalitativ video med VGA och 
30 bildrutor per sekund och vdlj enkelt en bildruta som du vill 
spara som en stillbild. HP fdrbdttrar videobildrutan for bdttre 
utskrifter i storlekar upp till 1 0 x 1 5 cm (se sidan 90). 

• HP Bildtips— Ger tips som hjdlper dig ta bdttre foton (se 
sidan 96). 

Andra kamerafunktioner i R817/R81 8 dr: 

• 15 fotograferingsldgen— Vdlj ett fdrinstdllt fotograferingsldge 
for bdsta mojliga exponering av vanliga motiv, eller definiera 
dina egna fotograferingsldgen med de instdllningar som 
du oftast anvdnder (se sidan 49). 
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• Interactive User's Guide (Interaktiv anvdndarhandbok) 

(endast pa engelska)— Guidar dig genom kamerans 
vanligaste funktioner (se sidan 21). 

• HP Instant Share— Du kan enkelt valja stillbilder i 
kameran som automatiskt ska skickas till olika 
destinationer, till exempel e-postadresser, online-album 
eller en skrivare, ndsta gang kameran ansluts till en dator. 
Mottagarna kan visa bilderna utan att deras e-post 
behdver belastas med stora (ilbilagor (se sidan 107). 

• Direktutskrift— Du kan skriva ut direkt (ran kameran pa en 
PictBridge-certifierad skrivare utan att ansluta till datorn 
(se sidan 103). 

• Direkthjdlp pa kameran— Anvand anvisningar pa 
skdrmen for att fa hjalp med att anvdnda kamerans 
funktioner (se sidan 30). 

• Hallare/dockningsstation— 
Digitalkameran R817/R818 
levereras med en hallare eller 
dockningsstation. Hallaren laddar 
litiumjonbatteriet i kameran och later 
dig enkelt dverfdra bilder till en dator eller skicka bilder 
till en skrivare. 
Med HP Photosmart R-series 
dockningsstation kan du dessutom 
visa bilder pd en TV och ladda ett 
extra litiumjonbatteri i 
dockningsstationen samtidigt som 
litiumjonbatteriet i kameran laddas. Dockningsstationen 
kan dven kdpas separat. 

Se Kopa kameratillbehor pd sidan 181 for information om 
andra tillbehdr for din HP Photosmart R81 7/R81 8-kamera, 
bland annat undervattensfodral, batterier, minneskort, 
kamerafodral, snabbladdare med mera. 
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Konfiguration 



Om du vill linna en del pa kameran medan du foljer anvisningarna 
i det hdr avsnittet, se Kamerans delar pa sidan 22. 

1 . Installera dockningsstationens 
insats (valfritt) 

Om du koper en HP Photosmart 
R-series dockningsstation kommer du att 
Idgga mdrke till att en eller (lera insatser 
medfoljer i kartongen med 
dockningsstationen. Ndr du forbereder 
dockningsstationen for anvdndning med 
den hdr kameran maste du se till att du anvdnder 
dockningsinsatsen med den gula etiketten. Anslut insatsen t 
dockningsstationen med hjdlp av anvisningarna i 
dockningsstationens anvdndarhandbok. 

2. Sdtta fast handledsremmen 

Sdtt fast handledsremmen i 
fdstet pa sidan av kameran. 
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3. Installera batteriet 



Din kamera kan anvdnda ett laddningsbart HP Photosmart 
R07 litiumjonbatteri (LI 81 2A/L1 81 2B). 

1. Oppna batteri-/ 
minneskortsfacket pd 
undersidan av kameran 
genom att skjuta 
luckans spdrr enligt 
illustrationen pd batteri/ 
minneskortsluckan. 

2. Salt i batteriet i det 
stdrre facket (se bilden) och tryck in batteriet tills del 
fastnar i spdrren. 

3. Stdng batteri/minneskortsluckan genom att trycka ned 
den tills den snapper pa plats. 

Om du vill ta ut batteriet ur kameran ska du forst stdnga av 
kameran. Oppna batteri/minneskortsluckan och lossa 
batterispdrren sd att batteriet kan matas ut en bit och dra 
sedan ut batteriet ur facket. 

Se sidan 1 77 for information om batteriprestandan med den 
hdr kameran. Information om hur manga foton du kan ta 
med varje batterityp baserat pd anvdndningen finns i 
sidan 1 78. Om du vill ha tips pd hur du kan fd ut sd mycket 
som mojligt av batterierna, se Bilaga A, Batterihantering, 
som borjar pd sidan 173. 

OBS! Det laddningsbara batteriet som levererades med 
kameran kan vara delvis laddat. Du bor ladda det helt 
innan du anvdnder det for fdrsta gdngen (se sidan 1 5). 
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4. Ladda batteriet 



Du kan ladda etl batteri i kameran (beskrivs hdr) eller i det 
extra batterifacket pa kamerans dockningsstation eller i en 
HP Photosmart-snabbladdare (se Kopa kameratillbehor pa 
sidan 181). 

1. Anslut stromsladden till HP-ndtadaptern. Om det 
medfoljer Hera stromsladdar i kamerakartongen ska du 
anvanda den sladd som passar i eluttagen i dift land eller 
din region. Anslut den andra dnden av stromsladden till 
ett eluttag. 

2. Anslut den tunna sladden 
fran HPs ndtadapter till 
hallaren enligt bilden. 

3. Placera kameran i hallaren. 
Strdmlampan p6 baksidan 
av kameran borjar blinka for 
att visa att batteriet laddas. 

Ndr strdmlampan slutar blinka dr batteriet fulladdat. 
Laddningen tar 4-6 timmar i kameran. Du kan fortsdtta att 
anvanda kameran ndr batteriet laddas. 

OBS! Kameran kan bli varm medan batteriet laddas och ndr 
den anvdnts under en Idngre stund med batteridrilt. Detta 
dr normalt. 
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5. Sla pa kameran 



Sid pd kameran genom att skjuta > oN/oFF-omkopplaren at 
hdger och ddrefter sldppa den. 

Objektivet falls ut och strdmlampan till vdnster om ► on/off- 
omkopplaren borjar lysa med fast blatt sken. HP- 
logotypen visas ocksa pd bildskdrmen ndr du slar pd 
kameran. 

6. Valja sprak 

1. Flytta markeringen till onskat sprdk 
genom att anvdnda knapparna 
jk^v O P a kontrollpanelen @ . 

2. Tryck pd knappen for att vdlja 
det markerade sprdket. 

TIPS: Om du senare behdver byta HHSEElSSflfiSl^^B 
sprdk anvdnder du instdllningen Sprdk i 
konfigurationsmenyn (se sidan 126). 

7. Stdlla in region 

Ndr du har valt sprdk ombeds du vdlja den kontinent ddr du 
bor. Instdllningarna av Sprak och Region avgdr vilka 
standardinstdllningar som ska anvdndas for datumformat 
och formatet pd videosignalen for visning av kamerabilder 
pd en TV (se sidan 125). 

1. Flytta markeringen till dnskad 
region genom att anvdnda 
knapparna ^w. 

2. Tryck pd knappen "£ r K " for att vdlja 
den markerade regionen. 



; Valj del onrade dar cu bor 
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8. Stalla in datum och tid 



(5 Datum och lid 



m'dd/aaaa 12 tim 



S (Or alt andra vardet 

<» for all qa nasa allemaliv 



Kamerans klocka registrerar datum och tied for varje bild du 
tar. Du kan aven vdlja att datum och tid ska synas pa bilden 
(se sidan 85). 

1. Det fdrsta markerade alternativet 
dr datum- och tidsformat. Om du 
vill dndra formatet anvdnder du 
^▼-knapparna. Om datum- och 
tidsformatet dr korrekt trycker du 
pd knappen ► for att gd till 
Datum. 

2. Justera vdrdet for det markerade alternativet med hjdlp av 
knapparna ^rw. 

3. Anvdnd 4 ►-knapparna for att gd vidare till de dvriga 
fdlten. 

4. Upprepa steg 2 och 3 tills datum och tid dr korrekt 
instdllda. 

5. Tryck pd ndr du har angivit rdtt datum och tid. En 
bekrdftelsebild visas och du blir tillfrdgad om rdtt datum 
och tid har stdllts in. Om datum och tid dr korrekta, tryck 
pd ^jP och vdlj Ja. 

Om datum och tid dr felaktiga trycker du pd W for att 
markera Nej och trycker sedan pd . Stall in rdtt datum 
och tid genom att upprepa steg 1 till 5. 

Information om datum och tid registreras i bildegenskaperna som 
du kan se i Uppspelning ndr uppspelningsmenyn (se sidan 92) eller 
HP Instant Share-menyn (se sidan 1 08) visas, ndr du visar Bildinfo 
(se sidan 96) och ndr du visar bilden pd datorn. 

TIPS: Om du senare behover dndra instdllningen av datum 
och tid kan du gdra det med instdllningen Datum och tid i 
konfigurationsmenyn (se sidan 1 23). 

Komma igdng 1 7 



9. Installera och formatera ett minneskort 



1. Stdng alltid av kameran och 
vdnta tills strom- och minnes 
lamporna slocknat, Oppna 
sedan luckan till batten/ 
minneskortsfacket. 

2. Sdtt i minneskortet i det lilla 
facket ovanfdr batteriet enligt bilden. Kontrollera att minneskortet 
snapper fast ordentligt. 

3. Stdng luckan till batteri/minneskortsfacket och sld pd kameran. 

For att fdrhindra att korten och bilderna blir fdrstorda ska du 
formatera minneskorten innan du anvdnder dem for fdrsta gdngen. 

1 . Ndr kameran dr pdslagen trycker du pd "J" och anvdnder 
sedan ► for att gd till uppspelningsmenyn Q . 

2. Anvdnd ^ for att markera Radera och tryck sedan pd 

MttPu 
OK ' 

3. Anvdnd ▼ for att markera Formatera kort och tryck sedan pd 

OK ' 

4. Tryck pd ▼ for alt markera Ja och tryck sedan pd M £™ for att 
formatera kortet. Ndr kameran har avslutat formateringen visas 
en dversikt over totalt antal bilder (se sidan 89). 

Ndr minneskortet instatlerats lagras nya bilder och videoklipp pd 
kortet och inte i internminnet. Information om vilka minneskort som 
stdds finns i Lagring pd sidan 191. 

Om du vill anvdnda internminnet och visa de bilder som finns dor 
tar du ut minneskortet (stdng av kameran, dppna batteri/ 
minneskortsluckan och tryck ned dverkanten pd kortet sd att det 
frigdrs). Du kan ocksd dverfora bilder frdn internminnet till ett 
minneskort (se sidan 1 27). 
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OBS! Du kan ocksa formatera ett minneskort med hjdlp av 
datorn (se sidan 131). 

10. Installera programvaran 

Med programmet HP Image Zone kan du overfora bilder till 
en dator och konfigurera HP Instant Share-menyn pa 

kameran. 

Om du inte installerar programmet HP Image Zone kan du 
dnda anvdnda kameran, men vissa funktioner p^verkas. Mer 
information (inns i Anvdnda kameran utan att installera 
programmet HP Image Zone pa sidan 1 34. 

Om du har problem med att installera eller anvdnda 
programmet HP Image Zone kan du ga till webbplatsen for 
HP Customer Support: www.hp.com/support for mer 
information. 

Windows® 

For att kunna installera programmet HP Image Zone maste 
datorn ha minst 64 MB RAM, Windows2000, XP, 98, 98 SE 
eller Me och Internet Explorer 5.5 Service Pack 2 eller hogre. 
Internet Explorer 6 rekommenderas. Om datorn uppfyller 
dessa krav installeras den fullstdndiga versionen av 
HP Image Zone. Annars installeras HP Image Zone Express 
(se sidan 131). 

1. Stdng alia program och inaktivera tillfdlligt eventuella 
antivirusprogram som kors pa: datorn so att HP Image 
Zone installeras snabbare. 

2. Sdtt in CD:n med programmet HP Image Zone i datorns 
CD-enhet och folj anvisningarna pa skdrmen. Om 
installationsskdrmen inte visas klickar du pa Start, Kor 
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och skriver sedan D:\Setup.exe, ddr D dr 

enhetsbokstaven for din CD-enhet. Klicka sedan pa OK. 

3. Ndr installationen av programmet HP Image Zone dr klar 
ska du ateraktivera eventuella antivirusprogram som du 
inaktiverade i steg 1 . 

Macintosh 

For att installera programmet HP Image Zone mdste din 
Macintosh ha inbyggd USB, 1 28 MB fysiskt RAM, Mac OSX 
v. 10.2 eller senare och 250 MB ledigt diskutrymme. 

1. Stdng alia program och inaktivera tillfdlligt eventuella 
antivirusprogram som kdrs pa datorn sa att HP Image 
Zone installeras snabbare. 

2. Sdtt in CD:n med programmet HP Image Zone i datorns 
CD-enhet. 

3. Dubbelklicka pa CD-ikonen pd datorns skrivbord. 

4. Dubbelklicka pa inslallalionsikonen och folj sedan 
anvisningarna pa skdrmen. 

5. Ndr installationen av programmet HP Image Zone dr klar 
ska du ateraktivera eventuella antivirusprogram som du 
inaktiverade i steg 1 . 

Anvandarhandbok p6 CD:n 

Det finns en kopia av den hdr anvdndarhandboken (pd flera 
sprak) pd CD:n med programmet HP Image Zone. Sd hdr 
dppnar du anvdndarhandboken: 

1. Sdtt in CD:n med programmet HP Image Zone i datorns 
CD-enhet. 



20 



HP Photosmart R81 7/R81 8 anvandarhandbok 



2. Visa anvdndarhandboken: 

• Pa Windows-dator: Klicka pd Se 
anvdndarhandboken pd huvudsidan pd CD:ns 
installationsbild sd visas anvdndarhandboken. 

• Pa Macintosh-dator: Se etter i filen readme i mappen 
docs pa CD:n med programvaran for HP Image Zone 
for alt hitla anvdndarhandboken pd ditt sprdk. 

Interactive User's Guide (Interaktiv 
anvandarhandbok) p6 CD:n 

Den interaktiva anvdndarhandboken, Interactive User's 
Guide (endast engelska), guidar dig igenom de oftast 
anvdnda funktionerna pd kameran och ger grundldggande 
tips om digital fotografering. 

• Windows: Installera och kora sjdlvstudierna frdn program- 
CD:n. 

• Macintosh: Starta sjdlvstudierna frdn fliken Enheter i 
HP Image Zone. 
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Kamerans delar 

Om du vill vela mer om de olika delarna kan du gci vidare 
till de sidor som anges inom parentes i foljande tabeller. 

Kamerans baksida 



1 2 3 4 




Nr 


Bcndmning 


Beskrivning 


1 


Hdgtalare 


• Spelar upp kameraljud och ljudklipp. 


2 


Strdmlampa 


• Fast sken— kameran dr pdslagen. 






• Langsamt blinkande— kameran ar 






avstdngd eller i viloldge och laddar 






balterierna. 






• Slackt— kameran dr avstdngd. 


3 


► ON/OFF 


Later dig sl6 p6 och stdnga av strommen 




omkopplare (se 


till kameran. 




sidan 16) 
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Nr Bendmning Beskrivning 



• [|J5 Zooma ut— Ndr du tar stillbilder 
kan du trycka pa den hdr knappen for 
att zooma ut till Idget for 
vidvinkelobjektiv. 

• Miniatyrer— I Idget for 
Uppspelning kan du anvdnda den hdr 
knappen for att visa stillbilder och de 
fdrsta bildrutorna i ett videoklipp med 
nio miniatyrer pa varje skdrmbild. 

• E4] Zooma in— Ndr du lar stillbilder 
kan du trycka pa den hdr knappen for 
att zooma in linsen till Idget for 
teleobjektiv. 

• Forstora— I Idget for Uppspelning 
kan du anvdnda den hdr knappen for 
att fdrstora en stillbild. 



5 


Fdste for 
handledsrem (se 
sidan 13) 


Hdr kan du fdsta en handledsrem pa 
kameran. 


6 


® Kontrollpanel 

med knapparna 
och 4 ► 


Anvdnds for fdrflyttning genom menyer 
och bilder p6 bildskdrmen. 


7 


^-knapp 


Later dig visa kamerans menyer, vdlja 
menyalternaliv och bekrdfta vissa atgdrder 
p6 bildskdrmen. 


8 


Minneslampa 


• Blinkande —Kameran bearbetar 



bilder. Du kan ta en bild ndr lampan 
slutar blinka. 

Fast sken— videoinspelning pagan 
Av— Kameran bearbetar inga bilder 
Du kan ta bilder omedelbart. 



4 Zoom-reglage 
(se sidan 44) 
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Nr 


Benbmning 


Beskrivning 


9 


o/o 

Direktvisning/ 
Uppspelning, 

knapp 


• Om Direktvisning visas I6ter den dig 
vdxla till Uppspelning. 

• Om Uppspelning visas later den dig 
vdxla till Direktvisning. 

• Om bildskdrmen dr avstdngd men 
kameran dr p6, kan du anvdnda den 
for all sla pa bildskdrmen. 

• Om en meny dr dppen pa bildskdrmen 
kan du anvdnda den for all sldnga 
menyn. 

• Kan anvdndas for att starta en demo 
p6 kameran (se sidan 30). 


10 


O/Qjj 

Sjalvutlosare/ 
Bildserie-knapp 

(se sid 60, 62) 


Gdr att du kan vdlja mellan 
instdllningarna Sjalvutlosare Av 
Sjalvutlosare, Sjalvutlosare - 2 tagningar 
och Bildserie. 


11 


&/MF-fokus, 

knapp (se 
sidan 42) 


Vdlj mellan instdllningarna Normal, 
Makro. Supormakro. Oandligt och 
Manuellt fokus. 


12 


4 Blixt-knapp (se 

sidan 47) 


Vdlj mellan blixtinstdllningarna Auto, 
Roda ogon Blixt Av, Blixt Pa och Natt 


13 


Bildskdrm (se 
sidan 31 ) 


Rama in motiv for bilder och videoklipp i 
laget for Direktvisning och granska dem i 
efterhand i Idget for Uppspelning, samt 
visa alia menyer. 
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Kamerans framsida och undersida 




6 



Nr 


Bcntimning 


Beskrivning 


1 


Blfxt 

(se sidan 47) 


Ger extra ljus for battre bilder. 


2 


Sjalvutlosar-/ 

[ i i 
tokuseringslampa 

(se sidan 60) 


Blinkar vid nedrakning for Sjalvutlosar© 
eller Sjalvutlosar© - 2 tagningar eller via 
svagt ljus ndr fokuseringslampan lyser. 
Tdnds ocksd en kort stund ndr en bild tas. 


3 


Mikrofon (se 
sidan 34) 


Spela in ljudklipp som bifogats stillbilder 
och videoklipp. 


4 


Stativfdste 


Gdr att du kan montera kameran pa ett 
stativ. 


5 


Fdsle for hallare 


Gdr att du kan ansluta kameran till 
h&llaren eller dockningsstationen (or att f& 
tillgdng till ndtstrdm och USB-anslutning. 


6 


Lucka till batten/ 
minneskort (se 
sid 14, 18) 


Bakom den hdr luckan sitter batteriet och 
minneskortet (tillval). 
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Kamerans ovansida 



2 3 





m 


^ ^ 

HA 








Nr 


Benamning 


Beskrivning 


1 


VjaA... *knapp 
(se sidan 49) 


Ger tillgang folograferingsldgen for stillbilder. 


2 


Slutarknapp 

(se sidan 33) 


Later dig (okusera och ta en bild och spela in 
ljudklipp. 


3 


O Video- 

knapp 

(se sidan 35) 


Anvdnds for att starta och avbryta inspelning 
av ett videoklipp. 
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Kamerahallare 




Nr 


Benamning 


Beskrivning 


1 


Kamerafdste/ 
kontakt 


Gor alt du kan placera kameran i hallaren for 
aH fa lillgdng till ndtstrom och USB-anslulning. 


2 


USB-uttag (se Gor all du kan ansluta en USB-kabel fran 
sid 101, 103) kameran till en USB-kompatibel dator eller en 
PictBridge-kompatibel skrivare. 


3 


Ndtadapter- 
ullag 


Gor alt du kan anslula HPs ndtadapter till 
kameran for aH antingen kunna anvanda 
kameran med ndtstrom eller for att ladda ett 
litiumjonbatteri i kameran. 
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Kameralagen 

Din kamera har tvd huvudldgen som Idter dig utfora vissa 
uppgifter. Varje Idge har en meny som du kan anvdnda for 
att justera kamerainstdllningarna eller utfora uppgifter i del 
Idget. Se fdljande avsnitt, Kameramenyer 

Q Direktvisning— Ldter dig la stillbilder och spela in 
videoklipp. Se Kapitel 2, la bilder och spela in videoklipp. 

som borjar pa" sidan 31 . 

Q Uppspelning— Later dig granska de stillbilder och 
videoklipp som du samlat in. Se Kapitel 3, Granska bilder 
och videoklipp, som borjar pd sidan 87. 

Om du vill byta mellan Idgena for Direktvisning och 
Uppspelning trycker du pa O/D. 

TIPS: Om du dr i Idget for Uppspelning eller i en meny och 
vill ta en bild, trycker du snabbt ned slutarknappen 
halvvdgs och sldpper den. Kameran vdxlar over till 
Direktvisning. 

Kameramenyer 

Kameran har fern menyer som visas pd bildskdrmen ndr du 
dppnar dem. 

Du ndr menyerna genom att trycka "pa ^ i Direktvisning eller 
Uppspelning och anvdnder sedan knapparna 4 ► for att gd till 
dnskad meny. Du vdljer ett menyalternativ genom att markera del 
med knapparna och trycker sedan pd for att visa 
menyalternativets undermeny och dndra instdllningarna. 

TIPS: I insamlingsmenyn och konfigu rations me nyn kan du 

dndra instdllningarna genom att markera 
menyalternativet och anvdnda knapparna O- 
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Du avslutar en meny genom ott gdra foljande: 

• TryckpdO/D- 

• Anvtind knapparna for att bldddra till menyflikarna 
hogst upp pa skarmen. Sedan kan du vdlja en annan 
meny genom att anvdnda knapparna 4 ► , eller trycka pcfi 
! $ L for att avsluta menyerna och dtergd till Direktvisning 
eller Uppspelning. 

• Anvdnd knapparna for att gd till menyalternativet 
tD AVSLUTA och tryck pa & . 

Pd insamlingsmenyn ^ kan du 

ange instdllningar som ska 
anvdndas ndr du tar en bild, till 
exempel bildkvalitet, sdrskild 
belysning och exponering, ISO- 
hastighet, fdrginstdllningar samt 
datum- och tidsstdmpel pd bilderna. 
Se Anvdnda insamlingsmenyn pd sidan 63. 

Pd uppspelningsmenyn Q kan du 

fd tips om hur du tar bdttre bilder, 
radera bilder, ta bort roda ogon, 
visa information om en bild, 
sammanfoga panoramasekvenser, 
rotera bilder och spela in ljud. Se 
Anvdnda uppspelningsmenyn pd 
sidan 92. 

Pd HP Instant Share-menyn [53 kan 

du vdlja bilder som ska skickas till 
skrivare, e-postadresser och andra 
online-tjdnster ndsta gdng du 
ansluter kameran till en dator. Se 
Anvdnda HP Instant Share-menyn 
pd sidan 108. 




Uppspolnngsnony 
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Pd konfigurationsmenyn ^ kan du 

dndra konfigurotionsinstdllningar 
som bland annat ljusstyrka, datum 
och tied, sprdk och TV-instdllning. Du 
kan dven flytta bilder frdn 
internminnet till ett minneskort. Se 
Kapitel 6, Anvdnda 

konfigurationsmenyn, som bdrjar pd sidan 1 17. 

Pd hjdlpmenyn Q fdr du 

information och tips om exempelvis 
batteriernas driftstid, 
kameraknapparna, ljudinspelning 
och visning av bilder som du tagit. 

Visa en demo pa kameran 

Kameran har ett bildspel som demonstrerar de viktigaste 
funktionerna. Du kan visa bildspelet ndr som heist genom att 
sld pd kameran och hdlla in O/D i cirka tre sekunder. 
Bildskdrmen blir svart ett ogonblick innan bildspelet startar. 
Du kan avsluta bildspelet ndr som heist genom att trycka pd 

Menu 
OK * 
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2 Ta bilder och spela in 
videoklipp 



Anvanda Direktvisning 

Pd bildskdrmen kan du rama in motiv for bilder och 
videoklipp i Idget for Direktvisning. For art aktivera 
Direktvisning ndr bildskdrmen or avstdngd trycker du pd 
A/Q tills £| visas i det dvre vdnstra hornet av 
bildskdrmen. 

TIPS: For att spara pd batteriet stdngs bildskdrmen av ndr 
kameran inte anvdnds. Om du vill aktivera bildskdrmen 
igen trycker du pd O/D. 

Fdljande tabell beskriver den information som visas i 
Direktvisning ndr kamerainstdllningarna dr instdllda pd 
standardvdrden och ett minneskort dr installerat. Om du 
dndrar kamerainstdllningarna visas motsvarande ikoner 
ocksd pd skdrmen i Direktvisning. 
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Nr 


Ikon 


Beskrivning 


1 




Visas under nagra sekunder for art indikera all 
kameran dr i Idget for Direktvisning. 


2 


(SI>1 

L_ 1 


Indikerar att ett minneskort dr installerat. 


3 




• Batterinivaindikator ndr du anvdnder balteridrift 




eller 


(se sidan 1 76). 
• Ndtstrbmsindikator ndr du anvdnder 
HPs ndtadapter med h6llaren eller en 
HP Photosmart R-series dockningsstation. 


4 


12 


Antal 6terstdende bilder baserat pa den nuvarande 
instdllningen av Bildkvalitet och mdngden ledigt 
minne. 


5 


5MP 


Instdllning av bilduppldsning, 5MP dr standard (se 
sidan 71 ). 


6 




Komprimeringsinsldllning, jc*J{ dr standard (se 
sidan 71 ). 


7 


0 


Fokusramar (se Autofokus p6 sidan 37). 
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Ta stillbilder 



Du kan ta en bild nastan ndr som heist ndr kameran dr 
pdslagen, oavsett vad som visas pa kamerabildskdrmen. 

1. Tryck pd O/Q tills d visas i _ 
det dvre vdnstra hornet av 
bildskarmen och rama sedan in 
bildens motiv. 

2. Hall kameran stadigt och tryck ned 
slutarknappen halwags for att gora 
mdtningar och lasa fokus och 
exponering. Fokusramarna pd bildskarmen blir grona med 
heldragna linjer ndr fokus or last (se sidan 37). 

3. Tryck ned slutarknappen helt och heal let for att ta bilden. 
Du kan hdra ett klickljud frdn slutaren ndr kameran tar 
bilden (se Kameraljud pd sidan 1 19). 

TIPS: Hdll kameran med bdda hdnderna ndr du trycker ned 
slutarknappen for att fdrhindra kameraskakningar och 
undvika suddiga bilder. 

TIPS: Ndr du tar ut ett minneskort efter att ha tagit bilder stdnger 
du av kameran och vdntar nagra sekunder innan du tar ut kortet 
for att sdkerstdlla att bilderna blir fullstdndigt lagrade. 

Den tagna bilden visas i Direktgranskning (se sidan 1 2 1 ) pd 
bildskarmen. Under den fdrsta sekunden visas grona 
fokusramar om bilden dr i fokus och rdda ramar om den inte 
dr det. Om du vill radera bilden trycker du pd 4 och vdljer 
sedan Denna bild i undermenyn Radera. 

TIPS: Du kan dndra instdllningen av hur Idng tid bilderna 
visas i Direktgranskning (se sidan 121). 

Du kan anvdnda Idget for uppspelning (se sidan 87) for att 
granska de bilder du tagit. 
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Spela in ljud tillsammans med 
stillbilder 

Du kan ansluta etl ljudklipp till en stillbild ndr du tar en bild 
(enligt beskrivningen i det hdr avsnittet) eller Idgga till eller 
radera ett ljudklipp ndr bilden tagits (enligt beskrivningen i 
Spela in ljud pd sidan 100). 

Sa hdr registrerar du ljud samtidigt som du tar en bild: 

1. Ndr du har tryckt pd slutarknappen fortsdtter du art hdlla 
den intryckt for att spela in ljudklippet. En rdkneverk for 
ljud och ^ visas pd bildskdrmen under inspelningen. 

2. Ndr du vill avbryta ljudinspelningen sldpper du 
slutarknappen. Annars fortsdtter ljudinspelningen i upp 
till 60 sekunder eller tills kamerans minne tar slut. 

OBS! Om du vill spela in ljud i Panorama-ldget eller med 
instdllningarna Sjdlvutlosare, Sjalvutlosare - 2 tagningar, 
Bildserie eller Variation anvdnder du den metod som 
beskrivs pd sidan 100. 

Orienteringssensor 

En mekanism i kameran avgdr om du hdller kameran 
horisontellt eller vertikalt ndr du tar en stillbild. Kameran 
roterar automatiskt bilden till rdtt orientering ndr filen sparas. 

TIPS: Du kan rotera stillbilder manuellt med alternative! 
Rotera (se sidan 99). 

OBS! Orienteringssensorn anvdnds varken vid inspelning av 
videoklipp eller i fotograferingsldgena Panorama och 
Dokument. 
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Spela in videoklipp 



1. Tryck pd O/D tills d visas i det dvre vdnstra hornet 
av bildskarmen och rama sedan in motivet. 

2. Borja inspelningen genom att 
trycka in och sldppa Video I Q- 
knappen. Ett videordkneverk, t Q, 
REC och anvisningar om hur du 
avslutar videon visas pd 
bildskarmen. Kameran kan ge 
ifrdn sig ett ljud for att tala om att 
inspelningen har borjat (se Kameraljud pd sidan 1 19). 

3. Om du vill avbryta videoinspelningen trycker du pd Video 
"n? -knappen igen. Annars fortsdtter inspelningen tills 
kamerans minne dr fullt. 

OBS! Om du har ett Idngsamt minneskort kan videoklippet 
avslutas innan du trycker pd Video ^3-knappen. Stall in 
videokvaliteten pd en Idgre instdllning (se sidan 73) eller 
kdp ett minneskort mdrkt High Performance, Pro, Ultra 
eller High-Speed. 

Ndr inspelningen slutar visas den sista bildrutan i 
videoklippet i Direktgranskning (se sidan 121). Om du vill 
radera videoklippet trycker du pd 4 och vdljer sedan Denna 
bild i undermenyn Radera. Du kan ocksd anvdnda 
Uppspelning (se sidan 87) for att granska eller radera 
videoklipp eller extrahera bildrutor frdn dem (se sidan 90). 
Du kan emellertid inte dndra ljudet efter att ha spelat in ett 
videoklipp. 

OBS! Om du anvdnder Sjdlvutlosare eller Sjdlvutlosare - 2 

tagningar (se sidan 58) vid inspelntng av videoklipp 
spelar kameran bara in ett videoklipp. 
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OBS! Motorbrus fran optisk zoom kan spelas in i ljuddelen 
av videoklippet. For bdsta Ijudkvalitet, stall in optisk zoom 
(se sidan 45) innan du spelar in videoklippet. 

OBS! Digital zoom, Variation och Bildserie tillampas inte vid 
inspelning av videoklipp. 
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Autofokus 



Ndr du trycker ned slutarknappen halvvdgs gdr kameran 
automaliskt mdtningar och Idser fokus och exponering. Detta 
kallas autofokus. I fdljande tabell beskrivs indikatorerna pd 
bildskdrmen ndr du anvdnder autofokus: 



Indikator 


Mojliga Ibsningar 


Grdna fokusramor 


Kameran har hitlat fokus. 


Rbda fokusramar 


Kameran kan inte hitta fokus (se Optimera 
fokus pa sidan 38). 


a* {ikon med 

skokande hond) 


Kameran har faststdllt atl scenen krdver I6ng 
exponering (se Optimera exponeringen pa 

sidan 40) 



Fokusera pa motivet 



Ndr kameran dr instdlld pd 
standardfokusomrddet Multi (se 
sidan 77) anvdnder den fern 
fokusomrdden inom fokusramarna, 
som visas till hdger, for aft faststdlla 
fokus. 

Ndr du trycker ned slutarknappen 

halvvdgs soker kameran efter fokus 
med bdrjan i den del av motivet 
som dr ndrmast kameran. Ndr 
kameran hittar fokus i ett omrdde 
undersdker den andra 
fokusomrdden och visar de som dr i 
fokus som grdna ramar. I bilden till 
hdger har kameran hittat fokus i omrdde 

Ta bilder och spela in videoklipp 37 



De 5 fokusomradena 

[VI t 1 1 




Detta innebdr att Multi-fokusomrddet dr anvdndbart nor de 
motiv du vill fokusera pd dr ndgot utanfor centrum. 

Om kameran fortsdtler att fokusera 
pa fel motiv stdller du in 
Autofokusomrdde pd Punkt (se 
sidan 77), som endast fokuserar pd 
det mittersta fokusomrddet. Anvdnd 
sedan Fokuslas (se sidan 40) for att 
fokusera specifikt pd ditt motiv. 

Optimera fokus 

Ndr kameran inte kan fokusera automatiskt blir fokuseringsramar-na 
roda. Detta indikerar att bilden kan vara utanfor fokus pa grund av att 
motivet dr utanfor fokusomrddet elter scenen har Idg kontrast (dvs 
scenen dr mork eller motivet dr en enda fdrg utan skarpa kanter). 

For det normala fokusomrddet 

Om kameran dr instdlld pd Normah fokus AF (se sidan 42) och 
kameran inte kan fokusera, kan kameran dndd ta bilden. Prova med 
att sldppa slutarknappen, rama in motivet pd nytt och sedan trycka 
ned slutarknappen halwdgs igen. Om fokusramarna fortfarande dr 
roda sldpper du slutarknappen och prdvar med ndgot av fdljande: 

• Om motivet har Idg kontrast anvdnder du Fokuslas (se 
sidan 40) och sikta pd en punkt pd motivet som har fler 
fdrger eller skarpare kanter. 

• Om motivet dr for ndra (mindre an 500 mm eller 20 turn), 
flyttar du dig langre bort frdn motivet eller anvdnder 
fokusomrddet Makro eller Supermakro ^ (se 
sidan 42). 

• Om losningarna ovan inte fdrbdttrar fokus, prova med att 
anvdnda Manuellt fokus MF (se sidan 43). 




38 HP Photosmart R817/R81 8 anvdndarhandbok 



For fokusomradena Makro och Supermakro 

Om kameran tir instdlld pd Makro Jfc eller Supermakro & 

och inte kan fokusera, visar skdrmen i Direktvisning ett 
felmeddelande och kameran tar ingen bild. 

Om bildens motiv inte dr inom omrddet for Makro 

(1 20 mm till 1 m) eller Supermakro & (30 till 200 mm) 

provar du med ndgot av fdljande: 

• Flytta kameran inom omrddet for Makro & eller 
Supermakro t£f 

• Stall in kameran pd omrddet Normalt fokus AF (se 

sidan 42). 

• For motiv med Idg kontrast anvdnder du Fokuslas (se 
sidan 40) och siktar pd en punkt pd motivet som har fler 
fdrger eller skarpare kanter. 

• Om losningarna ovan inte fdrbdttrar fokus, anvdnd 
Manuellt fokus MF (se sidan 43). 
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Anvdnda fokuseringslas 

Med fokuslaset kan du fokusera pd ett motiv som inte 
befinner sig i centrum av bilden, eller la bilder av rorliga 
motiv snabbare genom att forfokusera pa del omrade ddr 
rdrelsen kommer att ske. Du kan ocksa anvdnda fokuslaset 
for att Idttare kunna fokusera i forhallanden med svag 
belysning eller Idg kontrast. 

1. Rama in bildens motiv, eller ett 
fdremal med hdgre kontrast eller 
mer I jus, inom fokusramarna. 

2. Tryck ned slutarknappen 
halvvags for att lasa 
fokuseringen och exponeringen. 

3. Fortsdtt att hdlla slutarknappen 
halvvags nedtryckt medan du 
ater ramar in eller justerar ditt 
motiv i rdtt position. 

4. Tryck ned slutarknappen helt 
och hdllet for att ta bilden. 

Optimera exponeringen 

Ndr du trycker ned slutarknappen halvvags for att fokusera 
automatiskt, mater kameran ocksa ljusnivdn far att stdlla in 
Idmplig exponering och visar exponeringsinstdllningarna 
(F-tal och slutarhastighet) pd bildskdrmen. Om kameran 
faststdller att motive! krdver mycket Idng exponering, visas 
£f (en ikon fdrestdllande en skakande hand). Kameran 
kommer att ta bilden, men den blir formodligen suddig. 
Prova med ndgot av foljande: 

• Forsok stdlla in blixten pd Auto eller Blixt pa (se sidan 47) 
for att oka ljuset. 
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• Placera kameran pa ett stativ eller en stabil yta. 

• Oka belysningen. 

• Om scenen dr bakgrundsbelyst eller om motivet dr mycket 
morkt eller ljust jdmfdrt med bakgrunden, stdller du in AE- 
matning pd Punkt (se sidan 78). 

• Anvdnd en instdllning for sjdlvutlosare. Fdlj 
anvisningarna i Anvdnda instdllningama for sjdlvutlosare 
pd sidan 60, men tryck ned slutarknappen hela vdgen 
och ta bort hdnderna frdn kameran. Kameran vdntar 10 
sekunder innan den Idser fokus och exponering, vilkel gor 
atl du inte kan skaka kameran. 

Andra rekommendationer 

Om en bild inte ser ut att ha rdtt fokusering eller exponering 
ddr du granskar den i Uppspelning, anvdnder du Bildtips (se 
sidan 96) for att fd hjdlp att avgora hur du kan korrigera 
problemet for liknande bilder i framtiden. Om du har 
mojlighet att ta om bilden kan du folja anvisningarna i 
Bildtips for att fdrbdttra bilden ndr den tas. 

Eftersom fokus och exponering dr avgorande for bra bilder, 
kan du ha nytta av att Idsa foljande avsnitt: 

• Problem och Idsningar for suddiga, mdrka, Ijusa eller 
gryniga bilder i Felsokning och support, sid 143 till 148 
och sid 155 till 156 

• Anvdnda fokusomradesinstdllningama pd sidan 42 

• Autofokusomrdde pd sidan 77 

• AE-mdtning pd sidan 78 

• Anvdnda manuell fokusering pd sidan 43 
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Anvcinda 

fokusomraclesinstallningarna 

Du valjer en fokusomrcidesinstallning genom att trycka p6 
MF, markera onskat fokusomrade med ^►-knapparna och 
sedan trycka pa ^ . 

I nstd lining Beskrivning 

Normalt fokus Anvdnds for motiv som dr Idngre bort an 500 mm 
fran kameran. Normalt fokus dr begrdnsat till ett 
intervall fran 500 mm till odndligt avstand. Det hdr 
dr standardfokusinstdllningen. 



Makro 



Supermakro 



Oandligt 

oo 



Anvdnds for ndrbilder av motiv pa 1 20 mm till 
1 meters avst&nd fran kameran. Du kan anvdnda 
optisk zoom med Makro. Med denna instdllning 
tar inte kameran nagon bild om den inte hittar 
fokus (se sidan 39). 

Anvdnds for ndrbilder av motiv pa 30 till 200 mm 
avstand fr&n kameran. Zoom dr inte tillgdngligt 
med Supermakro. Med denna instdllning tar inte 
kameran nagon bild om den inte hittar fokus (se 
sidan 39). 

Anvdnds for avldgsna motiv och landskap. Fokus 
dr begrdnsat till ett litet omrade ndra odndligt 
avstand. 



Manuellt fokus L6ter dig stega igenom hela fokusomradel 

(yip manuellt. Anvdnd knapparna for att justera 

fokus. Du kan faststdlla fokus genom alt observera 
bilden i Direktvisning (se sidan 43). 



42 HP Photosmart R817/R81 8 anvdndarhandbok 



Anvanda manuell fokusering 



Du kanske vill anvanda Manuellt fokus i foljande Ire fall: 

• Vid svagt ljus ndr del kan vara svart att far rdtt fokusering med 
autofokus. 

• Efter autofokusering, ndr du vill Idsa fokus for att snabbt kunna 
anvanda samrna installing for efterfdljande bilder. I Normalt 
fokus trycker du pd slutarknappen halvvdgs for att hitta den 
bdsta fokuseringen. Sldpp slutarknappen och byt till Manuellt 
fokus. Fokus dr last vid detta avstdnd tills du justerar det 
manuellt eller byter till en annan fokusinstdllning. 

• Ndr du vill finjustera fokusering pd motiv mycket ndra kameran. 
Sd hdr anvdnder du Manuellt fokus: 

1. I Direktvisning trycker du pd & MF, 
anvdnder knapparna 4 ► '° r a " 
markera MF och trycker sedan pd 
'■J;-' . En fokusmdtare och en 
forstorad bild visas for aft hjdlpa dig 
justera fokus. Den fdrstorade bilden 
visas i tvd sekunder efter det att du 
justerat fokus. 

2. Anvdnd knapparna for att justera fokus. 

OBS! Om du anvdnder fotograferingsldget Manuellt och den 
fdrstorade bilden inte visas, trycker du pd -knapparna for 
art vdlja instdllningar for bldndar- och slutarhastighet. For att 
justera fokus trycker du pd MF och anvdnder sedan - 
knapparna. 

TIPS: Du hittar den bdsta fokuspositionen genom att justera fokus 
sd att bilden ser ut att befinna sig i fokus. Ndsta steg dr att 
trycka pd a. tills bilden bdrjar bli suddig, och sedan trycka pd 
▼ tills bilden bdrjar bli suddig. Stall in fokuspositionen 
halvvdgs mellan de stdllen ddr bilden bdrjade bli suddig. 
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Anvcinda zoom 



Kameran har bdde optisk och digital zoom. OpHsk zoom 
fungerar som zoom-fun ktionen pa en traditionell (ilmkamera 
med fysiska linselement som flyttar sig inuti kameran for atl 
motivet ska se ut aft vara ndrmare an det dr. 

Ndr du har fdrldngt objektivet maximal! med optisk zoom 
anvdnder kameran digital zoom. Du kan anvdnda digital 
zoom ndr du uttdmt mojligheterna med optisk zoom och 
endast vill fotografera en del av motivet pd bildskdrmen. Vid 
digital zoom rdr sig inte linselementen. 

Ndr du anvdnder zoom visas en zoomindikator pd 
bildskdrmen. Den grdna markeringen indikerar 
zoompositionen och flyttas dt vdnster eller hdger ndr du 
trycker pd \gf\ och ft]. 



Zoomindikator 


Beskrivning 




Visas for fokusinstdllningarna Normalt, Manuellt 
och Oandligt ndr digital zoom dr aktiverad (se 
sidan 122). Den vita stapeln visar dvergdngen 
frdn optisk till digital zoom. 


CM— m(m^ 


Visas for fokusinstdllningen Makro ndr digital 
zoom dr aktiverad (se sidan 1 22). Den tjocka vita 
stapeln visar dvergdngen mellan optisk och 
digital zoom. 




Visas for fokusinstdllningarna Normalt, Manuellt 
och Oandligt ndr digital zoom dr inaktiverad (se 
sidan 122). 




Visas for fokusinstdllningen Makro ndr digital 
zoom dr inaktiverad (se sidan 1 22). Den vita 
stapeln till hdger anger det inaktiverade omradet 
for digital zoom. 
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Optisk zoom 

Optisk zoom flytlar objektivet mellan vidvinkel (lx) och 
teleobjektiv (5x). 

I Direktivisning trycker du pd |jfl] och 
[$] pd Zoom-reglaget. En zoomindikator 
(se sidan 44) visas nbr du zoomar in 
eller ut. 



Digital zoom 

Ndr du har fdrldngt linsen maximalt med optisk zoom 
anvander kameran digital zoom och visar en gul ram runt 
scenen. Du kan anvdnda digital zoom for att ta bort 
odnskade delar frdn scenen. 

1. I laget for Direktvisning trycker du pd [$] pd Zoom- 
reglaget for att zooma in sd mycket det gdr optiskt, och 
sldpp sedan reglaget. 

2. Tryck in och hdll kvar [$] tills den 
bild du vill ta fyller den gula rutan. 
Om du zoomar in for Idngt trycker 
d° P a IBS- En zoomindikator (se 
sidan 44) visas pd bildskdrmen ndr 
du zoomar in och ut, och 
upplosningstalet pd hdger sida av 
skdrmen anger den uppldsning som bilden kommer att tas med. 

3. Ndr den bild du vill ta fyller den gula ramen trycker du 
ned slutarknappen halvvdgs for att Idsa fokus och 
exponering och trycker sedan ned den helt for att ta 
bilden. 
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4. Du dtergdr till optisk zoom genom att trycka pd 5H] tills 
den digitala zoomningen upphdr. Sldpp och tryck pd 
den igen. 

OBS! Digital zoom minskar bildens uppldsning sd att bilden 
kan se grynigare ut an en bild som tagits med optisk 
zoom. Ndr du behover hogre kvalitet bdr du begrdnsa 
anvdndningen av digital zoom. 

OBS! Digital zoom dr inte tillgdnglig ndr du spelar in 
videoklipp, i Panorama-ldgena eller med 
fokusinstdllningen Supermakro. 

Zoom och fokus 

Ju mer du zoomar in motive! desto mer fdrstdrks dven smd 
kamerarorelser (sa kallade "kameraskakningar"). Om £f 
visas ndr du trycker ned slutarknappen halvvdgs, hdller du 
inte kameran stilla eller sd behover scenen mer ljus. Bilden 
riskerar att bli suddig. Forsdk hdlla kameran ndrmare 
kroppen eller mot ett stadigt foremdl, eller placera kameran 
pd ett stativ eller en stabil yta. Prova dven med att aktivera 
blixten eller tdnda lampor sd att motivet fdr mer ljus. 

TIPS: Hogre ISO-hastighet (se sidan 80) kan hjdlpa till att 
minska kameraskakningarna, men kan dven resultera i 
dkad grynighet i bilderna. 

Ndr kameran dr instdllt pd fokusomrddet Normalt, Manuellt 
eller Oandligt dr det ett hack i zoomindikatorn. Ndr den 
grdna markeringen dr till hdger om hacket ska du kontrollera 
att motivet dr inom Normalt fokusomrdde (se sidan 42). 
Annars dr det troligt att bilden blir suddig. 
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Stalla in blixten 



Du vdljer en blixtinstdllning genom att trycka pd markera 
dnskad blixtinstallning med 4 ►-knapparna och sedan trycka 

pa ». 

Installning Beskrivning 

Autoblixt (Standard) Kameran mater Ijusnivdn och anvdnder blixt om 

A ^ del behovs. 

Roda ogon Kameran mater Ijusnivdn och anvdnder blixt med roda agon- 
ic _ reduktion (se sidan 48) om del behovs. 

Blixt pa Kameran anvdnder alltid blixten. Om Ijuskdllan dr bakom 
# motive! kan du anvdnda denna installning for alt oka ljuset 
w framfdr motivet. Delta kallas uppldttningsblixt. 



® 



Blixt av Kameran anvdnder inte blixt. Anvdnd den hdr instdllningen 
for att ta bilder av motiv som ligger utanfdr blixtens rdckvidd 
eller (dr att fotografera motiv i del fakliska ljuset. 
Exponeringstiderna kan bli Idngre, s6 placera kameran pa ett 
stativ eller en stabil yta for att undvika att bilderna blir 
suddiga p6 grund av kameraskakning. 

Natt Kameran anvdnder blixt med roda dgon-reduktion (se 
m\ sidan 48) om del behovs for att belysa fdremal i fdrgrunden 
t och fortsdtter sedan att exponera som om blixten inte hade 
anvants, for att samla ihop fjuset. Exponeringstiderna kan bli 
Idngre, s6 salt kameran pa ett stattv/en stabil yta for att und- 
vika att bilderna blir suddiga pa grund av kameraskakning. 



Om Blixt-installningen dr annorlunda an standardvardet, 
visas ikonen for den installningen pa skdrmen for 
Direktvisning. Instdllningen av Blixt gdller tills du dndrar den 
igen, eller stdnger av kameran. Du kan spara de dndrade 
instdllningarna genom att anvdnda Eget lage (se sidan 57). 
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OBS! Blixten dr inte tillgdnglig i (otograferingsldgena 
Panorama, Solnedgang, Dokument eller Museum, med 
instdllningen Bildserie eller ndr du spelar in videoklipp. 

Roda ogon 

Fenomenet med roda ogon orsakas av att ljuset frdn blixten 
reflekteras i dgonen pa personer/djur som fotograferas, 
vilket ibland gdr att dgonen ser roda ut pd mdnniskor och 
vita eller grdna pd djur. Ndr du anvdnder en blixtinstdllning 
med roda ogon-reducering, blinkar kameran upp till tre 
gdnger for att minimera pupillerna pd personen/djuret som 
fotograferas, vilket minskar effekten av fenomenet med roda 
ogon, innan huvudblixten loses ut. Det tar Idngre tid att 
fotografera med roda dgon-reducering eftersom slutaren 
vdntar in ytterligare blixtar. Se ddrfdr till att de du 
fotograferar vdntar pd de ytterligare blixtarna. 

TIPS: Du kan dven ta bort roda ogon frdn bilder som du 
redan har tagit (se sidan 95). 
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Anvcmda fotograferingslagena 



Med fotograferingslagena kan du optimera ISO-hastighet, F- 
tal (blandaroppning) och slutarhastighet. Vissa 
fotograferingsldgen (till exempel Rorelse, Landskap och 
Solnedgang) fordefinierar dessa instdllningara for vissa typer 
av scener, vilket gdr att du kan la bilder snabbt ndr du inte 
har Hd att gora installningarna sjdlv. Andra (exempelvis 
Bldndarprioritet, Slutarprioritet och Manuellt) later dig gdra 
instdllningar, vilket gdr att du har full kontroll vid svdra motiv 
eller specialeffekter. 

Du vdljer ett fotograferingsldge genom att trycka pa jv^Ta,.., 
markera onskat fotograferingsldge med 4 ►-knapparna och 
sedan trycka pd . 

Installing Beskrivning 

Auto-ldge (Standard) Anvdnd det har Idget ndr du snabbt 

behbver ta en bra bild och inte har tid att vdlja ett 
speciellt fotograferingsldge pa kameran. Auto- 
laget fungerar bra for de fiesta tagningar i normala 
situationer. Kameran vdljer automatiskt de bdsta 
installningarna av F-tal (blandaroppning), ISO- 
hastighet och slutarhastighet for motivet. 

Anvdnd det hdr Idget for scener med d jupt 
perspektiv, till exempel berg eller en stadssiluett, s6 
att fdrgrunden och bakgrunden dr i fokus. Kameran 
kombinerar ett hdgre F-tal for bdttre fdltdjup med 
hdgre mdttnad for att uppnd en livfullare effekt. 

Anvdnd det hdr Idget for bilder som har en eller 
Hera mdnniskor som silt primdra motiv. Kameran 
kombinerar ett Idgre F-tal for att ge en suddig 
bakgrund med Idgre skdrpa for alt uppn6 en 
naturligare effekt. 



Landskap 



Portrait 
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I nstti lining Beskrivning 



Teater Anvdnd det hdr Itiget ndr du tar bilder p6 
wmm fdreldsningar, konserter eller sportevenemang 
LaJ inomhus. Teaterldget oplimerar slutarhastighet och 
exponering for korrekt fokuserade och belysta 
resultat. Blixl, fokuseringslampa och kameraljud dr 
instdllda p6 Av. AE-mdtning och ISO-hastighcf dr 
inakliverade (se sid 47, 78, 80, 119 och 1 20). 



Panorama ► Anvdnd dessa lagen for stora londskap, exempelvis 
rrrT] bergskedjor, eller gruppbilder dor motivet inle ryms p6 
en bild. Panoramaldgena later dig ta en serie 
4 Panorama 0 verlapponde bildrutor som kan fogas ihop till en slor 
panoramabild. Du kon fotografera bildrutorna fran 
vdnster till hoger (Panorama eller fran hoger till 
vdnster (Panorama tgp) (se sidan 52). Blixten dr instdlld 
pa Blixt av i delta Idge. 



Rorelse Anvdnd det hdr Idget ndr du fotograferar 
o-^ sportevenemang, bilar som rdr sig eller andra 

motiv ddr du vill frysa rdrelserna. Kameran 
anvdnder snabba slutarhastigheter for att frysa 
rorelse. 



Strand 


Anvdnd det hdr Idget ndr du tar bilder pd 
stranden. 1 det hdr Idget kan du ta ljusa 
strandbilder med bra balans mellan hdgdagrar 
och skuggor. 


Sno 

8 


Anvdnd det hdr Idget ndr du tar bilder i snd. 1 det 
hdr Idget kan du ta ljusa sndbilder ddr sndns rdtta 
ljusstyrka bevaras. 
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Instdllning Beskrivning 



Solnedgang Anvdnd det hdr laget ndr du tar bilder utomhus ndr 
solen gdr ned. I del hdr Idget startar fokus p6 ett 
odndligt avstand och blixten dr instdlld p6 Av. Det hdr 
Idget fdrbdttrar mdltnaden hos solnedgdngens fdrger 
och bibehdller vdrmen i motivet med en dragning mot 
solnedgangens orangefdrgade toner. 

Dokumenl Anvdnd det hdr Idget ndr du fotograferar text eller grafik 
r^i pa en plan yta. Delta Idge anvdnder en hog 
l=J kontrastinstdllning och en lag mdttnadsinstdllning, med 

blixen instdlld p6 Av och orienteringssensorn avstdngd. 

Blandarprioritet Anvdnd det hdr Idget ndr du vill ha sdrskild kontroll over 
A\# bldndaren (till exempel ndr du anvdnder ett lagt F-tal for 
att gdra bakgrunden suddig eller ett hdgre F-tal for att 
oka fdltdjupet). Det hdr Idget later dig vdlja instdllning 
av F-tal (bldndardppning} med hjdlp av knapparna ^ ► 
medan kameran vdljer Idmplig slutarhastighet. Om 
bilden kommer att bli over- eller underex pone rod med 
mer dn 0,5 steg, blir F-tal, slutarhastighet och 
exponeringsmdtarpilen rdda. Justera F-lalet tills dessa 
element blir vita. 



Slutarprioritet Anvdnd det hdr Idget ndr du vill ha sdrskild kontroll over 
T» » slutarhastigheten (till exempel med en snabbare slutar- 
I V hastighet for att frysa ett motiv som rdr sig snabbt eller en 
Idngsammare slutarhastighet for att f6nga rdrelsen p6 
bilden). Det hdr Idget later dig vdlja instdllning av 
slutarhastighet med hjdtp av knapparna 4 ^ medan 
kameran vdljer det bdsta F-talet. Om bilden kommer att 
bli over- eller underexponerad med mer dn 0,5 steg, blir 
F-tal, slutarhastighet och exponeringsmdtarpilen rdda. 
Justera slutarhastigheten tills dessa element blir vita. 
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Installing 


Beskrivning 




Manuel It 

M 

in 


Anvdnd det hdr laget ndr du vill ha kontroll over 
b6de F-tal och slutarhastighet (se sidan 56). 
Kompenstation for exponering (se sidan 64) dr 
inaktiverad i del hdr Idget. 


Eget lage 
MY 


Anvdnd delta anpassningsbara 
ndr du vill vdlja en grupp insld 
dem sa alt du kan anvdnda de 
g6nger (se sidan 57). 


folograferingsldge 
ningar och spara 
n upprepade 



OBS! Instdllningen av folograferingsldge gdller inte ndr du 
spelar in videoklipp. 



Om det instdllda fotograferingsldget dr nagot annat an 
slandardldgel, visas ikonen for den instdllningen pd skdrmen 
for Direktvisning. 

Instdllningen av folograferingsldge gdller tills du dndrar det 
igen eller sldnger av kameran. Du kan spara de dndrade 
instdllningarna genom all anvdnda Eget lage (se sid 57 och 
58). 

Storningsreducering vid langa 
exponeringar 

Vid langre slutarhastigheler krdver kameran mer lid for att 
minska bruset (grynigt utseende) i bilden. I dessa fall verkar 
exoponeringen ta dubbelt sd Idng tid som vdntal. Delta 
innebdr alt du kanske inte kan la bilder i direkt fdljd lika 
snabbt, men du fdr garanterat brusfria bilder. 

Anvdnda panorama-laget 

I Panorama -Id get kan du ta en serie med 2-5 bilder som kan 
fogas ihop. Pd sd salt kan du fotografera erf motiv som dr for 
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brett for art fa plats pa en bild. I Panorama-ldget Idggs varje 
bild du tar till i panoramat tills du avslutar sekvensen eller 
har tagit den femte bilden i sekvensen. Du kan sedan 
sammanfoga panoramasekvensen med alternativet 
Sammanfoga panorama (se sidan 98) pa kameran. 
Alternativt kan du dverfdra bilderna i panoramasekvensen till 
datorn med hjdlp av HP Image Zone (se sidan 101) for 
automatisk sammanfogning samt visning och utskrift. 

OBS! Digital zoom dr inte tillgdnglig i Panorama-ldget. 

Fotografera en panoramabildsekvens 

1. Tryck pa *.*1L., anvdnd 
knapparna 4 ► for att vdlja 
Panorama Bj! (vdnster till hdger) 
eller Panorama 59 (hdger till 
vdnster) och tryck sedan pa *gp. 



2. Tryck ned slutarknappen for art 

ta den fdrsta bilden i 
panoramasekvensen. Efter 
Direktgranskning vdxlar 
kameran till Direktvisning ddr 

^ eller v j sas pa 
bildskdrmen. 

3. Rikta kameran for att ta den andra bilden. Anvdnd den 
transparenta dverlappningen over en tredjedel av 
skdrmen for Direktvisning for att du ska kunna passa in 
den andra bilden med den fdrsta. 
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4. Tryck pa slutarknappen for att ta 

den andra bilden. Efter 
Direktgranskning vdxlar 
kameran till Direktvisning ddr 

eller ^ visas pa 
bildskdrmen. Den fdregdende 
bilden har dterigen en 
transparent overlapping over en tredjedel av skdrmen 
for Direktvisning for att du ska kunna rikta in den tredje 
bilden. 

5. Fortsdtt att Idgga till fler bilder i panoramat eller tryck pa 
"7 for att avsluta panoramasekvensen. 
Panoramasekvensen avslutas automatiskt efter den femte 
bilden. 
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Du kon sammanfoga en panoramasekvens vid 
Direktgranskning (se sidan 121) genom aft trycka pd 4 och 
sedan vdlja Sammanfoga nu i undermenyn 
Panoramaaltemativ. Da visas en fdrhandsgranskningsbild av 
det sammanfogade panoramat och en annan undermeny. 
Du kan anvdnda [$] for att forstora det sammanfogade 
panoramat och panorera kring det med knapparna 
4 Om du vill aterstalla det sammanfogade panoramat till 
normal storlek trycker du pa 35B til's undermenyn visas. Om 
du vill spara det sammanfogade panoramat vdljer du Spara 
sammanfogning 

OBS! Ndr du vdljer Spara sammanfogning skapar kameran 
en stillbild av det sammanfogade panoramat. 
Panoramasekvensen pdverkas inte. 

Du kan ocksd radera panoramasekvensen genom att vdlja 
Radera hela sekvensen frdn undermenyn 
Panoramaaltemativ. 

OBS! Vid sammanfogning pa kameran dndras storleken pa 
enskilda bilder i sekvensen som dr stdrre an 2MP tillfdlligt 
i minnet till 2MP (bilderna i sekvensen behalls med 
ursprunglig storlek). Det innebdr att panoramasekvenser 
som sammanfogas pa kameran kan ha Idgre upplosning. 
Om du vill sammanfoga ett panorama med den 
upplosning som panoramasekvensen fotograferades med, 
for du over panoramasekvensen till datorn. Ddr 
sammanfogas sekvensen automatiskt till en 
panoramabild. Deta krdver den fullstdndiga versionen av 
programme! HP Image Zone software (se Fora over bilder 
till en dator pd sidan 101 och Programmet HP Image 
Zone pd sidan 131). 
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Anvanda det manuella fotograferingsldget 

I Manuellt Idge kan du ange bdde F-tal (bldndaroppning) 
och slutarhastighet. Anvdnd Manuellt Idge ndr du vill ha full 
kontroll over bldndaroppning och slutarhastighet. 

Andringar som gors i Manuellt fotograferingsldge aterspeglas i 
lagena Blandarprioriet och Slutarprioritet. Om du till exempel 
dndrar F-talet till f/8, blir det f/8 i Idget Bldndarprioritet. Pa samma 
sdtt dterspeglas andringar i lagena Blandarprioriet och 
Slutarprioritet i Manuellt (otograferingsldge. 

1. Tryck pa i^lfiL, anvdnd O* 
knapparna for att markera M ocn 
tryck sedan pa v *7 . 

2. Tryck pa ^▼'-knapparna for att 
vdxla mellan F-tal och 
slutarhastighet. 

3. Anvdnd 4 ►-knapparna for att justera 
vdrdet for det valda alternativet. Pilen p6 exponerings-mdtaren 
indikerar mdngden over- eller underexponering. Om bilden 
kommer att bli over- eller underexponerad med mer an tre steg, 
blir F-tal, slutarhastighet och exponeringsmdtarpilen rdda. Justera 
F-talet eller slutarhastigheten tills dessa element blir vita. 

4. Ndr du dr klar kan du ta en bild med dessa instdllningar (se 
sidan 33). 

OBS! Om du anvdnder Manuellt fokus (se sidan 43), trycker 
du pa & MF for att visa den fdrstorade bilden. Du kan 
sedan anvdnda ^▼'-knapparna for att justera fokus. Ndr 
tiden dr ute for den fdrstorade bilden kan du anvdnda 
^▼"-knapparna for att vdxla mellan F-tal och 
slutarhastighet. 

Instdllningen av Manuellt Idge gdller tills du dndrar den 
igen, dven ndr du stdnger av kameran. 
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Anvanda eget lage 



Eget lage dr ett anpassningsbart fotograferingsldge som Idter 
dig vdlja en grupp mstdllningar och spara dem sd att du kan 
dteranvdnda dem. Du kan ange ett fotograferingsldge (se 
sidan 49), stdlla in alternate i insamlingsmenyn (se 
sidan 63) och ange vilka mstdllningar som ska sparas i Eget 
lage. 

Anvand det hdr Idget om du ofta tar bilder med samma typ 
av motiv och vill att kameran ska ha samma instdllningar 
varje gdng. Exempelvis kanske du ofta tar bilder ndr ditt 
barn spelar fotboll utomhus under soliga dagar. Du kan vdlja 
och spara Rorelse som fotograferingsldge och Sol som 
Vitbalans-instdllning i Eget lage och stall sedan in kameran 
pd Eget lage varje gdng du vill ta liknande bilder. 

Instdllningarna i Eget lage dr oberoende av alia andra 
fotograferingsldgen. Instdllningarna for Eget lage sparas ndr 
du stdnger av kameran. 

Valja och spara favoritinsttillningar i 
Eget lage 

1. Tryck pd nJfi..., anvdnd O-knapparna for att markera 
ImVI och tryck sedan pd "™ . 

2. Tryck pa %f for att visa 
Insamlingsmeny for eget lage. 

3. Sd hdr dndrar du instdllningen 
for ett menyalternativ: 

a. Anvdnd knapparna j^w for 
att bldddra till onskat 
menyalternativ i 
Insamlingsmenyn for eget lage. 

b. Tryck pd ^' . Menyalternativets undermeny visas. 
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c. Anvdnd knapparna for at! markera den nya 
instdllningen som du vill ha for menyalternativet. 

d. Tryck pd Ugjf for att vdlja den instdllningen och dtergd 
till insamlingsmenyn for eget Idge. 

4. Upprepa steg 3 for varje menyalternativ som du vill 
dndra. 

5. Ndr du klar med dndringarna av instdllningarna trycker 
du pd O/Q for att avsluta insamlingsmenyn for eget 
Idge. Om du avslutar och gdr till Direktvisning, visas |MY| 
och ikonerna for de instdllningar du valde for Eget Idge. 
De valda instdllningarna sparas automatiskt och forblir 
instdllda i Eget Idge. 

6. Om du vill dndra de instdllningar du valt i Eget Idge, 
upprepa steg 1 till 5. 

Anvdnda undermenyn med sparade 
instdllningarna for eget Idge 

Undermenyn Lagrode instdllningar for eget Idge later dig ange 
vilka instdllningar som sparas i Eget Idge och vilka instdllningar som 
dtergdr till standardinstdllningarna ndr du stdnger av kameran. Du 
kan ocksa ange att kameran ska starta i Eget Idge istdllet for Auto- 
Idge varje gdng du sldr p6 kameran. 

1. Tryck pd anvdnd O-knapparna lor att markera 
[m71 och tryck sedan pa . 

2. Anvdnd knapparna for att gd till menyalternativet 
Lagrade instdllningar for eget Idge och tryck pd knappen 
*7 . Undermenyn Lagrade instdllningar for eget Idge 
visas. Alternativen med bockmarkeringar i undermenyn 
Lagrade instdllningar for eget Idge sparas i Eget Idge 
varje gflng du stdnger av kameran. 
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3. Sd hdr anger du att en installning ska dtergd till 
standardinstdllningen ndr du stdnger av kameran eller att 
kameran ska startas i Eget Idge varje gdng du sldr pd 
kameran: 

a. Anvdnd knapparna for att bldddra till 
instdllningen. 

b. Tryck pd ► for att antingen ta bort bockmarkeringen 
bredvid en installning sd att den dtergdr till 
standardinstdllningen ndr du stdnger av kameran, eller 
stall in instdllningen Starla i eget Idge pd Ja. 

4. Upprepa steg 3 for varje installning som du vill dndra. 

5. Tryck pd "7 for att dtergd till insamlingsmenyn for eget 
Idge. 

6. Om du vill avsluta insamlingsmenyn for eget Idge trycker 
du pd O/Q. 
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Anvcmda installningarna for 
sjalvutlosare 

Med instdllningen Sjalvutlosare kan du la en bild eller eft 
videoklipp 10 sekunder efter det att du tryckt pa 
slutarknappen eller Video ^Ji -knappen. 

1. Placera kameran i ett stativ eller stall den pa" ett stabilt 
underlag. 

2. Tryck pd 0/Qjj, anvand ^►-knapparna for att 
markera Sjalvutlosare ci) eller Sjalvutlosare - 2 tagningar 

Ci2 och tryck sedan pd *7 . 

3. Rama in motivet pa bildskdrmen(se sidan 31). 

4. Vad som blir ndsta steg beror pa om du ska ta en eller tva 
stillbilder eller spela in ett videoklipp: 

For stillbilder: 

a. Tryck ned slutarknappen halvvdgs. Kameran gdr mdtningar 
och laser fokus och exponering. Sedan haller den kvar dessa 
instdllningar tills bilden tas. 

b. Tryck ned slutarknappen helt och hallet. En 1 0-sekunders 
nedrdkning visas pa skdrmen och sjdlvutldsar-/ 
fokuseringslampan blinkar tills kameran tar bilden. Om du 
stdller in kameran pd Sjalvutlosare - 2 tagningar blinkar 
sjdlvutldsar-/fokuseringslampan i ndgra ytterligare sekunder 
tills den andra bilden har tagits. 

TIPS: Om du istdllet direkt trycker ned slutarknappen helt och 
hdllet, laser kameran fokus och exponering alldeles innan 
nedrdkningen dr klar. Detta dr anvdndbart ndr en eller flera 
personer kommer in i bilden under nedrdkningen. 
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TIPS: Du kan inte spela in Ijud for en stillbild medan du 
anvdnder sjdlvutlosarinstdllningarna, men du kan ldggo 
till ett ljudklipp i efterhand (se sidan 100). 

For videoklipp: 

Bdrja inspelningen genom art trycka in Video ^5 - 
knappen och sedan sldppa den. En 10-sekunders 
nedrdkning visas pd skdrmen och sjdlvutldsar-/ 
fokuseringslampan blinkar tills kameran tar bilden. 

Om du vill avbryta inspelningen trycker du pa Video Q - 
knappen igen. Annars fortsdtter videoinspelningen tills 
kamerans minne dr fullt. 

t jf^J: stannar kvar pd inspelningen ndgra sekunder efter 
att inspelningen avslutats. 

OBS! Med instdllningen Sjalvutlosare eller Sjalvutlosare - 2 

tagningar spelas endast ett videoklipp in efter 
nedrdkningen. 

Instdllningen Sjalvutlosare dterstdlls till standardinstdllningen 
Sjalvutlosare av ndr bilden har tagits. 
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Anvcmda installningarna for 
bildserie 

Med Bildserie kan du ta tvd eller fler bilder (beroende pd 
ledigt minnesutrymme) sd snabbt som mdjligt ndr du trycker 
ned slutarknappen hela vdgen. 

1. Tryck pd 0/Qjj, anvdnd O-knapparna for att 
markera Bildserie Qy och tryck sedan pa . 

2. Rama in motivet och tryck ned slutarknappen halvvdgs 
for att lasa fokuseringen och exponeringen. Tryck sedan 
ned slutarknappen helt och hdllet och hdll den nere. 
Kameran tar bilder sd snabbt som mdjligt tills du sldpper 
slutarknappen eller tills kamerans minne blir fullt. 

Kamerans bildskdrm fdrblir avstdngd under 
bildserietagningen. Ndr bildserien har tagits visas varje bild 
i tur och ordning i Direktgranskning (se sidan 121).. Du kan 
radera bilden i Direktgranskning genom att trycka pd 4 och 
vdlja Hela bilserien i undermenyn Radera. 

Instdllningen av Bildserie gdller tills den dndras eller tills den 
dterstdlls till standardinstdllningen Sjdlvutlosare av ndr du 
stdnger av kameran. Du kan spara de dndrade 
installningarna genom att anvdnda Eget Idge (se sidan 57). 

OBS! Instdllningen Bildserie dr inte tillgdnglig vid inspelning 
av videoklipp och i fotograferingsldgena Panorama och 
Dokument. Du kan inte spela in ljud medan du anvdnder 
instdllningen Bildserie, men du kan Idgga till ett Ijudklipp i 
efterhand (se sidan 1 00). Blixten dr inte heller tillgdnglig 
ndr du anvdnder instdllningen Bildserie. 

OBS! Om du har stdllt in Variation (se sidan 69) med 
Bildserie, tar kameran en serie med tre bilder med de 
instdllningar du angivit i Variation. 
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Anvcmda insamlingsmenyn 

Via insamlingsmenyn kan du justera olika 
kamerainstdllningar som paverkar egenskaperna hos de 
bilder eller videoklipp som du fotograferar. 

Du visar insamlingsmenyn genom att trycka pa nar 
Direktvisning dr aktivt. Om Direktvisning redan dr aktiverat 
trycker du pa O/O och sedan p6 *Jj; u . For information 
om hur du valjer menyalternativ, stdller in egenskaper for 
alternativen och avslutar menyer, se Kameramenyer pa 
sidan 28. 




TIPS: Du kan spara de dndrade instdllningarna genom att 
anvdnda Eget lage (se sidan 57). 
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Kompensation for exponering 

Du kan anvdnda Kompensation for exponering for aft 

kringgd kamerans automatiska exponeringsinstdllning. 
Kompensation for exponering dr anvdndbart i scener som 
innehdJIer mdnga ljusa fdremdl (som etl vitt fdremdl mot en 
I jus bakgrund) eller manga morka fdremdl (som en svart 
fdremdl mot en mdrk bakgrund). Sddana scener kan bli gra 
om inte Kompensation for exponering anvdnds. For en seen 
med manga ljusa fdremdl ska du oka vdrdet for 
Kompensation for exponering till ett positivt vdrde. Om 
scenen har manga mdrka fdremdl minskar du vdrdet for 
Kompensation for exponering. 

TIPS: Om du vill se vilken effekt olika instdllningar av 

Kompensation for exponering har pd en seen, anvdnder 
du alternativet Exponering i Variation (se sidan 69). 

1. Gd till insamlingsmenyn (se sidan 63) och vdlj 
Kompensation for exponering. 

2. Anvdnd 4 ►-knapparna for att 
dndra 

kompensationsinstdllningen i 
steg om -3,0 till +3,0. Den nya 
instdllningen tilldmpas pd 
scenen bakom menyn sd att du 
kan se effekten av instdllningen. 

3. Tryck pd for att spara instdllningen. 

Om instdllningen dr ndgot annat an standardvdrdet (0,0), 
visas vdrdet bredvid ikonen Instdllningen gdller tills du 
dndrar det igen eller stdnger av kameran. Du kan spara de 
dndrade instdllningarna genom att anvdnda Eget lage (se 
sidan 57). 



1 H Kompensation f6r exponenng 1 










Minska for att gOra bilden mor kare 
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TIPS: Du kan visa resultaten av Kompensation for 

exponering med alternative! Exponering i Variation (se 

sidan 69). 

OBS! Kompensation for exponering ar inte tillganglig med 
fotograferingslaget Manuellt. 
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Anpassad belysning 



Med den hdr instdllningen balanserar du forhdllandet 
mellan ljusa och mdrka omrdden i en bild. Du bevarar mjuka 
kontraster, men ddmpar skarpa. Nar Anpassad belysning 
anvdnds med blixt gdr det att lysa upp omrdden som blixten 
annars inte skulle no. Hdr foljer ett exempel pd hur 
Anpassad belysning kan (drbdttra en bild: 



Utan Anpassad belysning: Med Anpassad belysning: 




Anpassad belysning dr t ex anvdndbar i fdljande situationer: 

• Utomhusscener med en blandning av sol och skugga 

• Molniga dagar ndr himlen reflekterar mycket I jus 

• Inomhusscener ddr man fotograferar med blixt (tor att 
mjuka upp eller jdmna ut effekten av blixten) 

• Bakgrundsbelysta scener ddr motivet dr utom rdckhdll for 
blixten eller dr starkt belyst bakifrdn (till exempel (ramfdr 
ett fdnster) 

Du kan anvdnda Anpassad belysning med eller utan blixt, 
men den rekommenderas inte som ersdttare for den vanliga 
blixten. Till skillnad frdn blixten pdverkar inte Anpassad 
belysning exponeringsinstdllningarna, sd upplysta omrdden 
kan se gryniga ut och inomhus- eller mdrkerbilder kan bli 
suddiga om de tas utan blixt eller stativ. 
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1. Ga till insamlingsmenyn (se 
sidan 63) och vdlj Anpassad 
belysning. 

2. Anvdnd A^-knapparna for art 
markera en instdllning. 

3. Tryck pa for att spara 
installningen. 



Install- 
ning 


Beskrivning 


Av 


(Standard) Bilden bearbetas som en normal bild. 


Lag 

& 


De morka omr6dena p6 bilden lyses varsaml upp utan alt 
starkl upplysta omr6den dndras. 


Hog 

& 


De morka omrddena p6 bilden lyses kraftigt upp ulan att 
starkt upplysta omrdden dndras i n6gon stdrre 
utstrdckning. 



Om den nya installningen dr annorlunda an standardvdrdet, visas 
ikonen for den installningen pa skdrmen for Direktvisning. 

Utom i Eget Idge (se sidan 57), fdrblir Anpassad belysning 

aktiv tills installningen andras pa nytt, dven ndr du stdnger 
av kameran. 



TIPS: Du kan visa resultaten av Anpassad belysning med 
alternativet Anpassad belysning i Variation (se sidan 69). 

OBS! Ndr Anpassad belysning dr aktiverat, tar det ndgot 
Idngre tid for kameran att lagra en bild i minnet, eftersom 
bilden bearbetas innan den lagras. 



$ Anpassad be 

/Av 1 




'Sfc-Hng 
Hjalp 




Blldema kommer a 
norrrall sa:t 


It bearbetas pa 
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OBS! Instdllningen av Anpassad belysning galler inte vid 
inspelning av videoklipp, ndr Variation tir instdllt pa 
Anpassad belysning eller i Panorama-lagena. 
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Variation 




Med den hdr instdllningen lean du skapa en uppsdttning bilder 
genom att bara trycka en gang pa slutarknappen. Bilderna dr 
instdllda pa olika vdrden baserat pa det alternativ for Variation 
som du valt. Anvdnd Variation ndr du vill prova olika variationer i 
en bild. Till exempel kan du med alternative! Fdrg fotografera 
samma seen i fdrg, svartvitt och i sepia (det sistndmnda ger ett 
gammaldags utseende). 

1. Ga till insamlingsmenyn (se sidan 63) och vdlj Variation. 

2. Anvdnd knappen for att 
markera ett alternativ for 
Variation. Om du vdljer 
Exponering anvdnder du 
knapparna 4 ► for att vdlja ett 
vdrde (0,3,0,7 eller 1,0). 

3. Tryck pa" Sgjf for att spara 
instdllningen. 

4. Tryck ned slutarknappen hela vdgen en gdng for att ta en 
hel sekvens med 3 tagningar. 

OBS! Om du anvdnder Blixt tillsammans med Variation kan det 
uppstd en fordrdjning mellan de tre tagningarna, beroende pa 
belysningen. Om du anvdnder Sjalvutlosare - 2 tagningar med 
Variation tar kameran en sekvens med tre tagningar ddr den 
fdrsta tas efter en fordrdjning pd 10 sekunder. 

Ndr en uppsdttning bilder har tagits visas varje bild i 
Direktgranskning (se sidan 121). Om du vill radera bilden 
trycker du pd 4 och vdljer sedan Hela variationssekvensen i 
undermenyn Radera. 

OBS! Variation tilldmpas inte i Panorama-ldgena eller vid 
inspelning av videoklipp. Bildserie ignoreras ndr du 
anvdnder Variation. 
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I nstd lining Beskrivning 



Av (Standard) Variation dr av. 



Anpassad Kameran tar en bild och bearbetar den och sparar 
belysning den med installningarna for anpassad belysning (se 
■l sidan 66) i fdljande ordning: Av, Lag, Hog. 



Exponering Kameran tar den fdrsta bilden med det vdrde som dr 
c— i instdlll for Kompensation for exponering (se 

^-fl sidan 64) och de ndsta tva over- och 

underexponeras med del valda vdrdel. Om du till 
exempel stdller in Exponering pa 0,3 och EV- 
kompensation dr install! p6 0,0, tas den forsla bilden 
0,0, den andra med -0,3 och den tredje med +0,3. 
Exponeringsvardena kan inte dverstiga intervallet for 
Kompensation for exponering (-3,0 till 3,0). Om du 
till exempel stdller in Exponering p6 1,0 och EV- 
kompensation dr install) pa 2,33, tas de tre bilderna 
med 2,33, 1,33 och 3,0. 

Farg Kameran tar en bild och bearbetar den och sparar 
den med tre olika fdrginstdllningar (se sidan 81) i 
^-TH fdljande ordning: Helfarg, Svartvitt, Sepia. 

Om installningen av Variation dr annorlunda an 
stanclardvdrdet, visas ikonen for den installningen pa 
skdrmen for Direktvisning. 

Installningen av Variation gdller tills du dndrar den igen, 
eller stdnger av kameran. Du kan spara de dndrade 
installningarna genom att anvdnda Eget Idge (se sidan 57). 
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Bildkvalitet 



Bildkvahiei 



Insldllningen av Bildkvalitet identifierar bdde upplosning (till 
exempel 5MP) och komprimering (till exempel for 
bilder. (Om du vill stdlla in upplosning och komprimering for 
videoklipp, se sidan 73.) Ju hogre antal megapixel desfo 
hogre upplosning och ju fler stjdrnor desto Idgre 
komprimering. For VGA-instdllningen dr uppldsningen 
640 x 480 pixel. 

Om du planerar att forstora bilden till en stdrre storlek an 
27,9 x 35,6 cm eller skriva ut bilden med den storleken eller 
stdrre, valj Egen... och sedan 5MP *jrtcJcj( , 

1. Gd Hll insamlingsmenyn (se sidan 63) och vdlj 
Bildkvalitet. 

2. Anvdnd ^.v-knapparna for att 
markera en fdrdefinierad 
instdllning eller menyalternativet 
Egen.... Antalet Aterstaende 
bilder Idngst ned pd skdrmen 
uppdateras ndr du markerar 
varje instdllning. Gd till 
Minneskapacitet pd sidan 1 95 om du vill veta mer om 
hur insldllningen av Bildkvalitet pdverkar antalet bilder 
som kan sparas i internminnet. 

3. Om du valde menyalternativet 
Egen... anvdnder du knapparna 

for att gd mellan 
Upplosning och Komprimering 
och knapparna 4 ► for att ange 
en instdllning. 

4. Tryck pa ^ ' or att s P ara 
instdllningen. 




£r Egen instdllning av bildkvalile 



Full upplosning Hog kvalitet storal 
filstorlsk. (Alerstaerde bilcer 12) 
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Install- Beskrivning 
ning 



5MP Den htir insldllningen ger bilder av mycket hog kvalitel 
'fc^'Jc men fdrbrukar mesl minne. Anvdndbar for att forstora 
eller skriva ut bilder i en slorlek upp till 
27,9x 35,6 cm eller storre. 

5MP (Standard) Ger bilder av hog kvalitel, men den 

forbrukar mindre minne tin 5MP-installningen "jt^t^t 
ovan. Anvtindbart for utskrift av bilder upp till 
27,9x 35,6 cm. 

3MP Ger bilder av hog kvalitet, men den forbrukar mindre 
Jffc minne an 5MP-insttillningen ovan. Anvtindbart for 
utskrifter upp till 20,3 x 25,4 cm. 

IMP Ger bilder som utnyttjar minnet effektivt. Anvtindbart for 
+ it utskrift av bilder upp till 1 0,2 x 1 5,2 cm. 

VGA Ger bilder som utnyttjar minnet effektivt men har Itigst 
jfjc kvalitet. Anvtindbart ntir du skickar bilder med e-post 
eller publicerar dem pa Internet. 

Eget... Gor att du kan specificera en egen kombination av 

upplosning (5MP, 3MP, IMP, VGA) och komprimering. 

• Hogsta komprimering; mest minneseffektiv och 
Itigst kvalitet 

• "jefc — Medelhog komprimering 

• ^"A"^ —Minimal komprimering; hogre kvalitet 

• — Minst komprimering; minst 
minneseffektiv; hogst kvalitet 

Installningen av Bildkvalitet visas pa skdrmen for 
Direktvisning. Utom i Eget Idge (se sidan 57) forblir 
Bildkvalitet aktiv tills installningen andras p6 nytt, aven nar 
du stdnger av kameran. 



72 HP Photosmart R817/R81 8 anvtindarhandbok 



Videokvalitet 



Med den hdr instdllningen kan du vdlja upplosning, 
komprimering och bildrutor per sekund (rutor/s) for 
videoklipp. (Om du vill sldlla in upplosning och 
komprimering for stillbilder, se sidan 71 .) Med instdllningen 
Videokvalitet kan du anpassa kvalileten beroende pa om du 
behover videoklipp som Idmpar sig for extrahering av 
enskilda bildrutor eller vill spela in Idnga videoklipp. 

1. Gd till insamlingsmenyn (se sidan 63) och vdlj 
Videokvalitet. 

2. Anvdnd^v-knapparna for att 
markera en instdllning. Gd till 
Minneskapacitet pd sidan 1 95 
om du vill veta mer om hur 
instdllningarna pdverkar antalet 
bilder som kan sparas i 
internminnet. 

3. Tryck pa for att spara instdllningen. 



Tfe, Videokvalitet 




Sana tvaMet |30 niter's), kotast Mipiangd 
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Install- Beskrivning 
ning 



VGA (Standard) Spelar in bildrutor med 640 x 480 pixel och 
•jcffjc 30 rutor/s med lag komprimering. Ger videoklipp av 
mycket hog kvalitet men fdrbrukar mest minne. 
Anvdndbart vid videofilmning av rdrliga moliv utomhus 
eller for utskrift av ensklida videobildrutor med en 
slorlek upp till 10,2 x 15,2 cm. 

VGA Spelar in bildrutor med 640 x 480 pixel och 24 rutor/s 
jfjc med lag komprimering. Ger videoklipp med hog 

kvalitet och anvdnder mindre minne an VGA "frfrfc , 
Anvdndbart vid videofilmning inomhus eller for utskrift 
av enskilda videobildrutor med en storlek upp till 7,6 x 
12,7 cm. 

QVGA Spelar in bildrutor med 320 x 240 pixel och 30 rutor/s 
^ med hog komprimering. Anvdndbart vid inspelning av 
Idngre videoklipp. Denna instdllning rekommenderas 
inte for utskrift av enskilda bildrutor. 



Instdllningarna av uppldsning och komprimering visas pa 
bildskdrmen ndr du spelar in videoklipp. Utom i Eget lage (se 
sidan 57) forblir Videokvalitet aktiv tills tnstdllningen dndras 
pa nytt, dven ndr du stdnger av kameran. 
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Vitba 



ans 



Olika Ijusfdrhallanden ger olika fdrgsken. Denna installing gbr aft 
kameran kan kompensera for delta genom att dterge larger mer exakt 
och sdkerstdlla att vita partier ser vita ut pa bilden. Du kan dven 
justera vitbalansen for att skapa olika kreativa effekter. Genom att 
anvdnda instdllningen Sol far bilden t ex ett varmare utseende. 

1. G6 till insamlingsmenyn (se sidan 63) och vdlj Vitbalans. 

2. Anvdnd AV-knapparna for att mar- 
kera en installing. Den nya instdll- 
ningen tilldmpas pd skarmen for 
Direktvisning bakom menyn s6 du 
kan se effekten av varje instdllning, 

3. Tryck p6 ^ for att spara 
instdllningen. 




Instdllning 


Beskrivning 


Auto 


(Standard) Idenlifierar och korrigerar belysningen av 
motivet automatiskt. 


Sol 

0 


Balanserar fdrgen med hdnsyn till soligt eller 1 just 
utomhusljus. 


Skugga 

Q 


Balanserar fdrgen med hdnsyn till skuggigt, grdtt eller 
dunkelt utomhusljus. 


Volfram 

9 


Balanserar fdrgen med hdnsyn till glddlamps- eller 
halogenbelysning (vanligt i bostdder). 
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Installning 


Beskrivning 


Fluoresce- 


Balanserar fargen med hdnsyn till fluourescerande 


■ 

ranae 

■s o o 

% 0 ft 


1 jus. 


/YIGNUUI IT 


RorfSLrinr nn cnnnn inniccnn uitnnlnnc nncurnH nri 
ULIUl'.IILlI Ull -?|JLLIUIU1 l|_>U-i->Ll*J VIIUUIUII3 UUjUIUU i-"-' 


S 


ditt moliv (se (dljande slycke). 



Om den nya instdllningen ar annorlunda an standardvardet, 
visas ikonen for den instdllningen pa skdrmen for 
Direktvisning. 



Instdllningen av Vitbalans gdller tills du dndrar den igen, 
eller stdnger av kameran. Du kan spara de dndrade 
instdllningarna genom att anvdnda Eget Idge (se sidan 57). 

Manuell vitbalans 

Om du vdljer alternativet Manuellt 
visas bilden Manuell vitbalans. 
Omradet for Direktvisning pa 
skdrmen visar fdrgnyansen fran 
foregfiende installning av Manuell 
vitbalans. 




Sa hdr dndrar du instdllningen av Manuell vitbalans: 

1. Rikta kameran mot ett vitt eller gr6tt motiv (t ex ett 
pappersark) och forsdkra dig om att hela skdrmen 
motsvarar det vita eller gra motivet. 

2. Tryck p6 slutarknappen (ingen bild kommer att tas). 
Kameran berdknar en anpassad installning av Vitbalans. 

3. Upprepa om det behdvs steg 1 och 2 tills du uppnar 
dnskad installning for Manuell vitbalans. 
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4. Ndr du dr ndjd med den manuella instdllningen som du 
har gjort trycker du pd for att spara instdllningen. 

TIPS: Du dterstdller den foregdende instdllningen av Manuell 
vitbalans genom att trycka pd ':^; J utan att trycka pd 
slutarknappen. 

Au tof o ku so m ra d e 

Den hdr instdllningen later dig vdlja mellan ett brett 
fokusomrdde med flera zoner och ett punktfokusomrdde. Se 
Fokusera pa motive! pd sidan 37 for exempel pd 
(okusomrddena Multi och Punkt. 

1. Gd till insamlingsmenyn (se 

sidan 63) och vdlj 
Autofokusomrade. 

2. Anvdnd ^.▼-knapparna for att 
markera en instdllning. 

3. Tryck pd " 8 £ u for att spara 
instdllningen. 




Kameran soker 1 5 zoner for all sarta 
del narmaSe foremale! i fokus 



Instdllning Beskrivning 

Multi (Standard) Anvand den har instdllningen vid allround- 
fotografering eller ndr du vill fokusera objekt som inte dr 
i centrum av motive!. Kameran sdker efter fokus i fern 
zoner, med bdrjan i den del av motive! som dr ndrmast 
kameran. 

Punkt Anvdnd den hdr instdllningen med Fokuslas (se 

S sidan 40) om kameran fortsdtter att fokusera p6 fel del 
av motive!. Kameran anvdnder ett litet omr&de i mitten 
av scenen for att hitta fokus. 
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Om den nya installningen dr annorlunda an standardvdrdet, visas 
ikonen for den installningen pd skdrmen for Direktvisning. 

Installningen av Autofokus gdller tills du dndrar den igen, eller 
stdnger av kameran. Du kan spara de dndrade instdllningarna 
genom att anvdnda Eget Idge (se sidan 57). 

OBS! Autofokusomrdde gdller inte i Manuellt fokus. 

AE-mdtning 

Med den hdr installningen kan du specificera vilken del av 
scenen som kameran ska anvdnda for att berdkna 
exponeri ngsvdrdet. 

1. Gd till insamlingsmenyn (sidan 63) 
och vdlj AE-mdtning. 

2. Anvdnd ^▼'-knapparna for att 
markera en installing. 

3. Tryck pd V 0 ^ J for att spara 
installningen. 



M AE-mfilning 

y Centrerad 

Ijji-Punkt 
Hjalp 



Storl omrWe i mitten av scenen 
anvan3s lot alt bcrakna e>pontnrig 




Installing Beskrivning 



Medelvarde Beraknar exponering for hela scenen. Anvandbart ndr du vill 
att hela bildinneh&ilet ska anvdndas vid berdkning av 
exponeringsvdrdet. 



□ 
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Installing Beskrivning 



Centrerad (Standard) Berdknar exponering ulifr6n ell stdrre omr6de i 

mitten av scenen. Anvtindbart ndr motivet for bilden ar mitten 
av scenen. Exponeringen kommer att baseras mer pa motivet 
an p6 dess omgivning. 

Berdknar exponering ulifran ett litet omrdde i mitten av 
scenen. Anvdndbart for bakgrundsbelysta scener eller om 
motivet dr mycket I just eller mdrkt i jdmfdrelse med den dvriga 
scenen. Delar av bilden kan bli under- eller overexponerade. 
For bdsta resultat, anvdnd Fokuslas (se sidan 39) med Punkt. 

Om den nya instdllningen dr annorlunda an standardvdrdet, visas 
ikonen for den instdllningen p6 skdrmen for Direktvisning. 

Instdllningen av AE-mdtning gdller tills du dndrar den igen, 
eller stdnger av kameran. Du kan spara de andrade 
instdllningarna genom att anvdnda Eget lage (se sidan 57). 

OBS! AE-mdtning dr inte tillgdnglig med fotograferingsldget 
Teater. 
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ISO-hastighet 



Justerar kamerans kdnslighel for I jus. Ndr ISO-hastighet dr 
instdllt pa standardinstdllningen Auto vdljer kameran den 
ISO-hastighet som dr Idmpligast for scenen. 

Vid Idgre ISO-hastigheter kan du fotografera bilder med 
minst grynighet, men slutarhastigheterna kan vara Idgre. Om 
du tar en bild i svagt I jus utan blixt med instdllningen ISO 
100 eller Idgre bdr du anvdnda ett stativ. 

Hdgre ISO-hastighet tilldter hdgre slutarhastigheter och kan 
anvdndas ndr du tar bilder under mdrka fdrhallanden utan 
blixt, eller ndr du fotograferar motiv som rdr sig snabbt. Tank 
dock pd att hdgre ISO-hastigheter kan ge grynigare bilder 
av sdmre kvalitet. 

1. Ga till insamlingsmenyn (se 
sidan 63) och vdlj ISO-hastighet. 

2. Anvdnd ^▼-knapparna for att 
markera en instdllning. 

3. Tryck pd knappen M *£ u for att 
spara instdllningen och dtergd til! 
insamlingsmenyn. 

Om den nya instdllningen dr annorlunda an standardvdrdet, 
visas ikonen for den instdllningen pd skdrmen for 
Direktvisning. 

Instdllningen av ISO-hastighet gdller tills du dndrar den igen, 
eller stdnger av kameran. Du kan spara de dndrade 
instdllningarna genom att anvdnda Eget Idge (se sidan 57). 

OBS! Instdllningen av ISO-hastighet gdller inte i Teater-ldget 

eller for inspelning av videoklipp. 




Kameran vSljer den basta 1SD- 
hasdgheten for s»nen 
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Farg 



Med den har instdllningen kan du vdlja i vilken fdrg bilderna 
ska tas. 

1. Gd till insamlingsmenyn (se sidan 63) och vdlj Fdrg. 

2. Anvdnd A^-knapparna for att 
markera en instdllning. Den nya 
instdllningen tilldmpas pd 
skdrmen for Direktvisning 
bakom menyn sd du kan se 
effekten av varje instdllning. 

3. Tryck pd " 8 £ u for att spara 
instdllningen. 




Instdllning 


Beskrivning 


Helfarg 


(Standard) Bilderna tas i helfarg. Bilden kan andras 
till Svartvit eller Sepia senare med hjdlp av 
programme! HP Image Zone. 


Svartvit 


Bilderna tas i grdskala. Bilden kan inte andras till 
Helfarg senare. 


Sepia 


Bilderna tas med bruna fdrger som ger ett 6ldrat 
eller gammaldags utseende. Bilden kan inte andras 
till Helfarg senare. 



Instdllningen av Farg gdller tills du dndrar den igen, eller 
stdnger av kameran. Du kan spara de dndrade 
instdllningarna genom att anvdnda Eget lage (se sidan 57). 

TIPS: Du kan se effekten av Fdrg-instdllningarna pd en 
enskild bild genom att anvdnda Fdrgvariation (se 

sidan 69). 
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Mdttnad 



Den hdr instdllningen avgdr hur mdttade fdrgerna ska vara i 
bilderna. 

1. Gd till insamlingsmenyn (se 
sidan 63) och vdlj Mdttnad. 

2. Anvdnd ^▼-knapparna for att 
markera en instdllning. 

3. Tryck pd M ^ for att spara 
instdllningen. 



y Mede! 



E-Htog 

Hjalp.. 

Far geina i bldema kommer att vara 
notmalt mMBdft 



Instdll- 


Beskrivning 


ning 




Lag 


Ddmpar fdrgerna s6 att motive! far ett mjukare, mer 


Q 


naturligt utseende. 


Medel 


(Standard) Fdrgerna kommer att vara normal! mdttade. 


Hog 


Fdrgerna t dina btlder kommer alt bli klarare. Vid 


landskapstotografering utomhus kan du anvdnda hog 


□ 


mdttnad for att f6 himlen att se blaare ut eller 




solnedgdngen att verka mer orange. 



Om den nya instdllningen dr annorlunda an standardvdrdet, 
visas ikonen for den instdllningen pd skdrmen for 
Direktvisning. 

Instdllningen av Mdttnad gdller tills du dndrar den igen, 
dven ndr du stdnger av kameran. 
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Skdrpa 



Med denna instdllning kan du stdlla in skdrpan (or de smd 
detaljerna i bilderna. 

1. Go till insamlingsmenyn (se 

sidan 63) och vdlj Skdrpa. 

2. Anvdnd ^▼-knapparna for att 
markera en instdllning. 

3. Tryck p6 for att spara 
instdllningen. 



Install- Beskrivning 
ning 

Lag Ger mjukare kanter med mindre gryninghet (brus). 
>\ Anvdnd den hdr instdllningen for alt ta portrait med 
mjukare, mer naturliga kanler. 

Model (Standard) Ger kanter med normal skdrpa. 

Hog Ger mer framtrddande kanler. Den hdr instdllningen kan 
yffy^ vara bra vid landskapsfotografering utomhus, men 
NX bilderna blir grynigare. 

Om den nya instdllningen dr annorlunda an standardvdrdet, 
visas ikonen for den instdllningen pa skdrmen for 
Direktvisning. 

Instdllningen av Skdrpa gdller tills du dndrar den igen, dven 
ndr du stdnger av kameran. 

OBS! Instdllningen av Skdrpa gdller inte for inspelning av 
videoklipp. 




K r: r ■ t r i bi :fe. r nr-. komnei ,1; h;» 
nonral skarpa 
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Kontrast 



Med den hdr instdllningen kan du styra hur stor kontrasten 
ska vara mellan morka och Ijusa fdrger i de fotograferade 
bilderna, inklusive graden av detaljrikedom i bildens 
hogdagrar och skuggor. 

1. Gd till insamlingsmenyn (se 
sidan 63) och vdlj Kontrast. 

2. Anvdnd A^-knapparna for att 
markera en instdllning. 

3. Tryck pd *gj J (or att spara 
instdllningen. 



Instdll- 
ning 


Beskrivning 


Lag 


Bilderna f6r Idgre kontrast. Morka och Ijusa fdrger i 
bilden dr mindre framtradande och hogdagrar och 
skuggor dr mer detaljerade. 


Medel 


(Standard) Bilderna har normal kontrast. 


Hog 


Bilderna har hdgre kontrast. Morka och Ijusa fdrger i 
bilden dr mer framtradande och hogdagrar och skuggor 
dr mindre detaljerade. 



Om den nya instdllningen dr annorlunda an standardvdrdet, 
visas ikonen for den instdllningen pd skdrmen for 
Direktvisning. 

Instdllningen av Kontrast gdller tills du dndrar den igen, 
dven ndr du stdnger av kameran. 

OBS! Instdllningen av Kontrast gdller inte for inspelning av 
videoklipp. 
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Datum- och tidsstampel 

Denna instdllning gor att bilden marks med datum eller datum och 
tid som visar ndr den togs. Instdllningen Datum- och tidsstdmpel: 

• Paverkar endast bilder som tas efter det att instdllningen stdllts in. 

• Ar permanent. Du kan inte ta bort den frdn en bild. 

• Roterar med bilden (se sidan 92). 

TIPS: Kontrollera att instdllningen av datum och tid dr korrekt innan 
du anvdnder den hdr funktionen (se sidan 1 23). 

1. I insamlingsmenyn (se sidan 63) 
vdljer du Datum- och tidsstdmpel. 

2. Anvdnd ^▼-knapparna for att 
markera en instdllning. 

3. Tryck pa for att spara 
instdllningen. 




Instdllning 


Beskrivning 


Av 


(Standard) Bilden marks inte med datum eller tid. 


Endast 


Bilden marks permanent med datum i det nedre 


datum 


vdnstra hornet. 


Datum och 


Bilden marks permanent med datum och tid i det 


tid 


nedre vdnstra hornet. 



Om den nya instdllningen dr annorlunda an standardvdrdet, visas 
ikonen for den instdllningen pd skdrmen for Direktvisning. 

Instdllningen av Datum- och tidsstdmpel gdller tills du dndrar 
den igen, dven ndr du stdnger av kameran. 
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OBS! Instdllningen Datum- och tidsstdmpel gdller varken ndr 
du spelar in videoklipp eller i Panorama-idgena. 

Hjdlp for menyalternativen 



m Vitbalans 

I allmanhet ce ■ vitbalansinstallningen 
Auto Set basta te-su tale' Olika tjper av 
belysnng gar oJika Orgsken. SoU.us gar 
till exempel ctt bl&aic sken. medan 
inomhusbetysnmg ger ett gulare sken 
Vid vissa I|usf6rhallanden. eller i scerter 
som oominetas av en Org 

- for all blafttra OK tor at: avsluta 



Hjalp dr det sista alternativet i alia 
undermenyer till insamlingsmenyn. 
Alternativet Hjalp tillhandahdller 
information om alternativen pa 
insamlingsmenyn och dess 
instdllningar. Om du till exempel 
trycker pa M ™ -knappen ndr Hjalp 
dr markerat i undermenyn Vitbalans visas en hjdlpbild for 
Vitbalans (se exemplet). 

Anvdnd knapparna for att bldddra igenom Hjdlp 
bilderna. Du avslutar Hjdlp och dtergdr till undermenyn 
genom att trycka pa . 
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3 Granska bilder och 
videoklipp 



Uppspelning later dig granska bilder och videoklipp, spara 
bildrutor fran videoklipp (se sidan 90), visa miniatyrer av bilder (se 
sidan 90) eller forstora bilder (se sidan 9 1 ) scj att du kan titta 
narmare p6 dem. Via uppspelningsmenyn kan du radera bilder och 
videoklipp, ta bort roda ogon frtin stillbilder, rotera bilder, (6 
bildtips, visa bildinformation, spela in ljudklipp som du bifogar till 
befintliga bilder saml sammanfoga panoramasekvenser direkt p6 
kameran (se sidan 92). 

Anvancla Uppspelning 

1. Tryck pa O/D tills Q visas i det ovre vanstra hornet 
av bildskarmen. Den bild eller det videoklipp som senast 
togs eller granskades visas. 

2. Anvand knapparna O for att bldddra igenom bilderna 
och videoklippen. 

Nar det galler panoramasekvenser kan du 
forhandsgranska, forstora och sammanfoga de 
individuella bilderna i en sekvens till en enda 
panoramabild (se sidan 98). 

For videoklipp visas den forsta bildrutan i 2 sekunder och 
sedan spelas klippet upp automatiskt. Om du trycker pci 
gors en paus i uppspelningen. 

3. Om du vill vdxla till Direktvisning trycker du pci A/O - 

Under Uppspelning visar bildskarmen aven ytterligare 
information om varje bild eller videoklipp. Foljande tabell 
beskriver denna information. 
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1 2 




8 7 6 



Nr 


Ikon 


Be^knvnino 


1 


(so] 


Indikerar alt ell minneskorl or inslalleral. 


2 


"eller ' 


• Strbmindikator, sasom denna indikator for lullt batteri 
(se sidan 176). 

• Ndtstrbmsindikator ndr du anvdnder HPs ndtadapter 

meu nunuren ener en nr rnoiosmuri ivsenes 
dockningsslation. 


3 


<► 


Visas under de lorsta sekunderna for all indikera all du 
kan bldddra igenom alia bilderna eller videoklippen med 
knapparna ^ ► . 


4 


E3 3 


Betyder alt den hdr bilden har markerats for all skickas till 
en destination med hjdlp av HP Instant Share (se 
sidan 107). Siffran till hdger om ikonen anger hur mdnga 
destinationer som dr valda. 


5 


^ 2 


Betyder art den hdr bilden har markerals for utskrift av 2 
kopior med hjdlp av HP Instant Share (se sidan 107). 


6 


17 av 43 


Visar bildens eller videoklippets nummer i fdrhallande till 
del tolala antalet bilder eller videoklipp som dr lagrade i 
minnet. 
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Nr Ikon Beskrivning 



Visar den inspelade langden pa delta ljud- eller 
videoklipp. 

Anger art det hdr elt ljudklipp till bilden. 

Anger art det hdr dr ett videoklipp. 

8 Anger att den hdr bilden dr den andra bilden i en 
panoramasekvens som tagits i Panorama-Id get. 

9 ^ Indikerar IjudnivQn. Tryck pfl Icnappamo om du vi ! l 

justera IjudnivQn. 

^ 0 D Visas under n6gra sekunder for att indikera att kameran dr 
i Idget for Uppspelning. 



7 0:29 



eller 



Uppspelning och ljudklipp 

Du kan Idgga till ett ljudklipp till en befintlig stillbild ndr du 
dr i Idget for Uppspelning, och dven lyssna pd ljudklipp som 
redan dr kopplade till stillbilder och videoklipp. Se Spela in 
ljud pa sidan 1 00. 

Oversikt over totalt antal bilder 

Om du trycker pd ► ndr den sista 
bilden visas, far du from en oversikt 
over totalt antal bilder. Rdkneverk 
visar det totala antalet bilder som 
markerats for HP Instant Share £53 
och for utskrift £77^ . Ikoner i dvre 
hogra hornet visar om ett minneskort 
dr installerat ( fspp och hur mycket strom som finns kvar (se 
sidan 1 76). 
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Spara bildrutor fran videoklipp 

Ndr ett videoklipp spelas upp kan du gora en paus och 
spara en bildruta som en stillbild vars uppldsning dr dubbell 
sd hog som videoklippets. 

1. Under en videouppspelning trycker du pa M ^ L for aft 
gora en paus i videon. 

2. Tryck pa 4 ►-knapparna for art ga bakdt eller framdt en 
ruta i taget. 

3. Tryck pa a om du vill spara den bildruta som visas. 

4. Tryck pa O/Q om du vill fortsdtta att spela upp 
videoklippet. 

Visa miniatyrer 

Du kan visa stillbilder och de forsta bildrutorna i ett 
videoklipp i en oversikt med nio miniatyrer pa varje 
skdrmbild. 

1. I Idget for Uppspelning (se 
sidan 87), tryck pd Miniatyrer 

(samma som Zooma ut SB] 
pd Zoom-reglaget) for att visa 
upp till nio miniatyrer av bilder 
och rutor frdn videoklipp. Den 
aktuella bilden eller 
videobildrutan markeras med en gul ram. 

2. Anvdnd knapparna och 4 ► for att bldddra igenom 
miniatyrerna. 

3. Tryck pd ''^ for att avsluta Miniatyrer. Den aktuella 
bilden eller videon visas dter i fullformat pd bildskdrmen. 

Ldngst ned pd varje miniatyrbild finns det ikoner som ger 
information om bilden. 
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Forstora bilder 

Denna funktion anvdnds endast for visning - den andrar inle 
bilden permanent. 

1. I Uppspelning (se sidan 87), 
tryck pa (samma som [$] pa 
Zoom-reglaget). Den visade 
bilden forstoras till dubbel 
storlek. 

2. Anvdnd knapparna i ► och 

for art panorera runt den 
forstorade bilden. 

3. Anvand [$] och [Jff] for att oka eller minska forstoringen. 

4. Tryck pa" " 8 £ u for att atergd till Uppspelning. 

OBS! Du kan endast forstora stillbilder. Det gar inte att 
forstora videoklipp. 
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Anvanda uppspelningsmenyn 

Via uppspelningsmenyn kan du radera/dterstdlla bilder eller 
videoklipp, ta bort rdda dgon fran bilder, formatera 
inlernminnet eller ett minneskort, visa bildtips, visa 
bildinsamlingsinformation, rotera bilder, spela in ljud och 
bifoga det till en bild samt sammanfoga en 
panoramasekvens direkt i kameran. 

1. Om du vill visa uppspelningsmenyn trycker du pa 
medan du dr i Idget for Uppspelning. Om du inte dr i 
Uppspelning trycker pa O/O tills du dr i Uppspelning 

och trycker sedan pa . 

2. Anvdnd knapparna for att markera onskat 
alternativ. 

3. Gd till den bild eller det videoklipp du vill anvanda 
genom att trycka pd knapparna 4 ► . 

4. Vdlj det markerade alternativet genom att trycka pd *gj- u - 
och folj ddrefter anvisningarna pd skdrmen. 

5. Avsluta uppspelningsmenyn genom att trycka pa 
O/O- Andra sdtt att avsluta menyn beskrivs i 
sidan 28. 

Fdljande tabell innehdller en sammanfattning av alternativen 
i uppspelningsmenyn. 
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Nr 


Ikon 


Beskrivning 


1 


i 


Radera— Gbr atl du kan radera den aktuella 

hurt on n n rml nniinrnmn^^L'Moiic r>llr"'.( n n Kilrli'r 
UIIUGll, til IIUI UUI 1U1 Ul 1 lUbtfRVel 19 Cllcl LIIIU UIIULI 

och videoklipp. Du kan ocksa (ormatera 
internminnet eller minneskortet eller fcterstdlla den 
senasl raderade bilden (se sidan 94). 


2 




Ta bort rdda dgon— Korrigerar den rdda effekl 
som ibland upptrdder i ogonen p6 mdnniskor pa 
stillbilder (se sidan 95). 






Rilrltinc f^nr an nnnn/c c\\i r\t\f\at\ f\r~\r nrr\n cm 

QIIUIIU3 ' — ! 1 UlUJlyi UV UIIUcll UUI (JIUUILMII 

med fokusering, exponering osv identifiers. Ger 
dven rekommendationer om hur liknande bilder 
kan fbrbdttras i framtiden (se sidan 96). 


4 


© 


Bildinfo— Later dig se alia installningar som 
anvdndes ndr bilden fotograferades (se sidan 96). 


5 




Sammanfoga panorama— Later dig 
fdrhandsgranska, fdrstora eller sammanfoga en 
panoramasekvens (se sidan 98). 


6 


& 1 


Rotera— Roterar den visade stillbilden i steg om 
90 grader (se sidan 99). 


7 


n 


Spela in ljud— Spelar in ett ljudklipp som ska hdra 
till den har stillbilden (se sidan 100). 


8 


t3 


AVSLUTA— Avslutar uppspelningsmenyn. 
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Radera 



g Radera? 

Aypry * 

| Dennabild ] 
Hela panoramasekvensen. 
Alb biWer pa korta. 
Formatera kort 
Angra senaste radeiing 



I uppspelningsmenyn (se sidan 92) 
visas undermenyn Radera ndr du 
vdljer Radera. Anvdnd knapparna 
for att markera ett alternativ 
och tryck sedan pa M ™ . 

Undermenyn Radera innehdller 
foljande alternativ: 

• Avbryt— Atergdr till uppspelningsmenyn utan att radera 
den bild eller det videoklipp som visas. 

• Denna bild— Raderar den bild eller det videoklipp som 
visas. 

• Hela panomramasekvensen— Om den bild som visas dr 
en del av en panoramasekvens, raderas alia bilder i 
panoramasekvensen. En sammanfogad panoramabild 
pdverkas inte av att du raderar individuella bilder i 
sekvensen. 

• Alia bilder (i minnet/pa kortet)— Raderar alia bilder och 
videoklipp (ran internminnet eller minneskortet. 

• Formatera (minne/kort)— Raderar alia bilder, videoklipp 
och filer (ran internminnet eller minneskortet och 
formaterar ddrefter internminnet eller kortet. 

• Angra senaste radering— Aterstdller den senast raderade 
bilden. (Detta alternativ visas bara efter det att en 
raderingsatgdrd har utforts.) Om du utfdr en annan 
operation efter en radering, kan den raderade bilden inte 
Idngre dterstdllas. 
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OBS! Nor en bild frdn mitten av en panoramasekvens 
raderas, tas alia panoramamarkeringar bort for denna 
panoramasekvens. Varje bild blir en individuell stillbild. 
Om du raderar en bild frdn borjan eller slutet av en 
panoramasekvens och minst 2 bilder dterstdr, bibehalls 
panoramasekvensen. 



Ta bort roda ogon 



<3£ Roda dgon torttagna! 
| Spara andnrq ar|^^k 
Visa andf|»j6tB 
• ••• ^ 



I uppspelningsmenyn (se sidan 92), ndr du vdljer Ta bort 
roda ogon, borjar kameran omedelbart bearbeta den 
stillbild som visas for att ta bort roda ogon fran personerna 
pa bilden. 

Efter borttagningsprocessen, som tar 
nagra sekunder, visas den 
korrigerade bilden med grona 
fyrkanter kring de korrigerade 
omrddena, tillsammans med 
undermenyn Ta bort roda ogon: 

• Spara dndringar— Sparar 

dndringarna av de roda ogonen (den ursprungliga bilden 
skrivs over) och dtergdr till uppspelningsmenyn. 

• Visa dndringar— Visar en forstorad vy av bilden med 
grona fyrkanter runt de korrigerade omrddena. Du kan 
zooma in och panorera runt bilden. Du dtergdr till menyn 
Ta bort roda ogon genom att trycka pd knappen 

• Avbryt— Atergdr till uppspelningsmenyn utan spara 
korrigeringarna av roda ogon. 

OBS! Ta bort roda ogon dr endast tillgdngligt for stillbilder 
som tagits med blixt. 
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Bildtips 



Ndr du vdljer Bildtips (se sidan 92) i uppspelningsmenyn, 

analyserar kameran bilden for att se om det finns nagra 
problem med fokus, exponering och sa vidare. 

Om fdrbdttringar kan goras av 
liknande bilder i framtiden, visas en 
analys av problemet och 
rekommenderade Idsningar. Bildtips 
anger upp till tva problem. 

Du lamnar Bildtips bilden genom att 
trycka pa ^ . 

OBS! Bildtips dr inte tillgdngliga varken for videoklipp eller 
bilder som extraherats fran videoklipp. 

Bildinfo 



FOKUS: Dentin biltf kan vara ulantor 
fokus om etl staliv mte anvartdes Det 
logs i sviiyl ljus ulan bliil vilkcl 
lesullerade i en lang exponering 
Langa exponenngar leder ofta till alt 
bildema bllr suddkja eftefsom dsl ar 
svdrt 311 "ana kameran sniia i mei an 
^ for an biaddra OK for an avsuia 



Ndr du vdljer Bildinfo i uppspelningsmenyn (se sidan 92), 
visar Bildinfo-bilden de instdllningar som anvdnts for att ta 
den bild eller det videoklipp som visas for tillfdllet. 

7 

I 



0 Bildinfo 
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Mr 
llr 


DebKnvning 


1 
1 


oiuiarnasngnei ocn r-iai ^Dianaaroppmny] 


2 


ISO-hastighet och Kompensation for exponering. 


3 


Fotograferingsldge som inte dr standardinstdllning (se 




sidan 49), Fokus-instdllning (se sidan 42) och Blixt-instdllning 




1 r n c i /i r\ /I /i 

\se siaan **/ 


4 


Alia icke standardinstdllningar i insamlingsmenyn 


5 


Hislogrammet visar, fran vdnster till hdger, fdrdelningen av 




mdrka, medelmdrka och ljusa punkter i den fotograferade 




bilden. 


o 


t.ooiTiinciiKuior. 


7 


Visas endast ndr ett minneskort dr installerat. 


8 Bildens filnamn. 


9 


Bildens filslorlek. 


1 0 Informationen pa den fdrsta och den Iredie raden Idngst ned i 




bildens hdgra horn dr densamma som ges ndr bilden visas 




med uppspelningsmenyn. Den andra raden anger uppldsning 




och komprimering samt datum och tidpunkt ndr bilden togs. 
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Sammanfoga panorama 

Om du vdljer Sammanfoga panorama i uppspelningsmenyn 

(se sidan 92) nar en bild (ran en panoramasekvens visas, 
visar kameran en sammanfogad vy av panoramasekvensen. 
Du kan sedan fdrhandsgranska, fdrstora eller skapa en 
permanent sammanfogad panoramaskevens. 

Vid sammanfogning pd kameran dndras storleken pa de 
bilder i sekvensen som dr stdrre an 2MP tillfdlligt i minnet till 
2MP (bilderna i sekvensen behdlls med ursprunglig storlek). 
Det innebdr aft panoramasekvenser som sammanfogas pd 
kameran kan ha Idgre upplosning. Om du vill sammanfoga 
ett panorama med den upplosning som panoramasekvensen 
fotograferades med, for du over panoramasekvensen till 
datorn med hjdlp av den fullstdndiga versionen av 
programmet HP Image Zone (se sidan 101). 

Du kan dverfdra ett sammanfoga! panorama till en dator 
utan hjdlp av HP Image Zone (se sidan 1 34). Den 
ursprungliga panoramasekvensen finns kvar i internminnet 
eller pd minneskortet. 

1. Anvdnd knapparna 4 ► for att ga 
till en av bilderna i en 
panoramasekvens. 

2. Vdlj Sammanfoga panorama och 

tryck pa for att sdtta ihop 
panoramat. 

3. Ndr panoramat fogats samman 
anvdnderdu [|] for att fdrstora det 
sammanfogade panoramat och 
panorera runt det med hjdlp av 
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knapparna 4 ► ■ For att 6terg6 till menyn trycker du pa 
UBI tills undermenyn visas. 
4. Anvdnd knapparna for att markera ett alternativ i 

undermenyn och tryck pa ^ - 
Undermenyn innehaller foljande alternativ: 

• Spara sammanfogning— Skapar en sammanfogad 
panoramasekvens. Efter det att kameran har skapat 
det sammanfogade panoramat visar den dter 
uppspelningsmenyn. 

• Avbryt— Avbryter undermenyn for sammanfogning 
och dtergdr till Uppspelning. 

Rotera 

Ndr du vdljer Rotera i uppspelningsmenyn (se sidan 92) 
visar kameran en undermeny med vilken du kan rotera 
bilden i steg om 90 grader. 

1. I uppspelningsmenyn vdljer du 
Rotera. 

2. Anvdnd O -knapparna for art 
rotera bilden medurs eller 
moturs. Bilden roteras pd 
bildskdrmen. 

3. Tryck pa for att spara 
bilden med sin nya orientering. 

OBS! Rotera dr inte tillgdngligt for 
videoklipp, for stillbilder som 
ingdr i en panoramasekvens 
eller for sammanfogade 
panoramabilder. 



"c5J Roiera 
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Spela in ljud 



Du kan bifoga ett ljudklipp till en stillbild antingen ndr du tar 
bilden (se sidan 34) eller logger till ett ljudklipp i efterhand 
enligt beskrivningen i det hdr avsnittet. Du kan ocksd 
anvdnda metoden i det hdr avsnittet for art byta ut ett 
ljudklipp som redan bifogats till en stillbild. 

1. I uppspelningsmenyn (se sidan 92) valjer du Spela in 
ljud. Ljudinspelningen startar omedelbart ndr du valjer 
detta alternativ. 

2. Tryck pd ndr du vill avbryta inspelningen, annars 
kommer ljudinspelningen att fortsdtta i upp till 60 
sekunder eller tills minneskortet dr fullt, beroende pd vad 
som intrdffar fdrst. 

OBS! Du kan bifoga ljudklipp till individuella bilder i en 
panoramasekvens. Ndr du sammanfogar 
panoramasekvensen (pd kameran eller pd datorn) 
bifogas inget ljud till den sammanfogade bilden. Du kan 
dock Idgga till ljud i ett sammanfogat panorama enligt 
beskrivningen ovan. 

Om den bild som visas redan har ett ljudklipp, visas istdllet 
undermenyn Spela in ljud ndr du valjer Spela in ljud. 

• Behall nuvarande klipp— Behdller det nuvarande 
ljudklippet och dtergdr till uppspelningsmenyn. 

• Spela in nytt klipp— Startar inspelning av ett nytt ljudklipp 
som ersdtter det fdregdende. 

• Radera klipp— Raderar det nuvarande ljudklippet och 
dtergdr till uppspelningsmenyn. 

TIPS: Du kan justera volymen for ljuduppspelningen genom 
att trycka pd knapparna a.^. 

OBS! Spela in ljud dr inte tillgdngligt for videoklipp. 
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4 Overfora och 
skriva ut bilder 



Fora over bilder till en dator 

TIPS: Du kan ocksci utfora denna uppgift med hjdlp av en 
minneskortsldsare (se sidan 1 36) eller HP Photosmarl R- 
series dockningsstation (se anvdndarhandboken for 
dockningsstationen). 

1. Verifiera foljande: 

• Programme! HP Image Zone eller HP Image Zone 
Express (endast Windows) ska vara installerat pa 
datorn (se sidan 19). Om du vill overfora bilder till en 
dator som inte har HP Image Zone installerat, se 
sidan 134. 

• Om bilder i kameran markerats for utskrift eller for 
HP Instant Share-destinationer, ska du kontrollera att 
datorn dr ansluten till en skrivare och/eller Internet. 

2. Kameran levererades med en 
USB-kabel. Anslut USB- 
kabelns platta kontakt till 
datorn. 

3. Anslut den andra dnden till 
hallaren eller en 
HP Photosmart R-series 
dockningsstation och placera 
kameran i hallaren eller 
dockningsstationen. 
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4. Sid pd kameran. 

• Pa Windows-dator: Overforingsfunktionen 
tillhandahdlls av programvaran HP Bildoverforing och 
Snabbutskrift. Pd bilden Overfdr och skriv ut bilder 

klickar du pa: 

• Overfdr for atl kopiera bilder till datorn. 

• Overfdr med Snabbutskrift for art kopiera bilderna 
till datorn och vdlja vilka bilder som ska skrivas ut. 

Bilderna dverfdrs till datorn. Om du har markerat 
bilder for HP Instant Share-destinationer (se sid 112 
och 1 14), sands bilderna. Om du klickade pd Overfdr 
med Snabbutskrift, visar programvaran HP 
Bildoverforing och Snabbutskrift en serie skdrmbilder 
ddr du kan markera en bild, vdlja utskriftsalternativ 
och starta en utskrift. Ndr fdnstret Bilddtgdrder visas 
pd datorn kan du koppla bort kameran frdn datorn. 

Om du overfdr en panoramabildsekvens till en 
Windows-dator mdste den fullstdndiga versionen av 
programme! HP Image Zone vara installerat for att 
bilderna i panoramasekvensen automatiskt ska 
sammanfogas under bilddverfdringen (se Programmet 
HP Image Zone pd sidan 131). 

• Pd Macintosh-dator: Overforingsfunktionen 
tillhandahdlls av Bildinsamling eller iPhoto. Overfdr 
bilderna frdn kameran genom att fdlja anvisningarna 
pd skdrmen. Om du har markerat bilder for HP Instant 
Share-destinationer (se sid 112 och 1 1 4), aviseras du 
ndr bilderna dr fdrdiga for bearbetning pd 
skdrmbilden HP Photosmart-kameraatgdrder. Klicka 
pd Fortsdtt for att sdnda bilderna till deras 
destinationer. Ndr dverfdringen dr klar kan du koppla 
bort kameran frdn datorn. 
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Skriva ut bilder direkt fran 
kameran 

Du kan via hdllaren eller dockningsstationen ansluta 
kameran till en PidBridge-certifierad skrivare for alt 
skriva ut stillbilder och bildrutor som sparats fran ett 
videoklipp (se sidan 90). Du kan ta reda pd om 
skrivaren dr PictBridge-certifierad genom att se efter om den dr 
mdrkt med PictBridge-logotypen. 

1. Kontrollera att skrivaren dr pdslagen, att det finns papper 
i den och att det inte visas nagra felmeddelanden om 
skrivaren. 

2. Anslut den storre, plafta 
kontakten pd USB-kabeln till 
den motsvarande kontakten 
pd den PictBridge-certifierade 
skrivaren. 

TIPS: PictBridge-kontakten dr 
vanligtvis placerad pd 
framsidan av skrivaren. 

3. Anslut den andra kontakten 
till hdllaren eller dockningsstationen. 

4. Stall in alternative! USB-konfiguration pd kameran pd 
Digitalkamera (se sidan 1 24) och placera kameran i 
hdllaren eller dockningsstationen. 

5. Ndr kameran dr ansluten till 
skrivaren visas menyn Skrivar- 
instdllning pd kameran. Om du 
redan markerat bilder for utskrift 




<m* Sknvarinstallmng 



med HP Instant Share-menyn pd 




□ fir alt 3ndra utsknftsvai 
Tryct pa OK for alt starta utskrift 
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kameran, visas antalet marke-rade bilder. I annat fall 
visas Bilder: ALLA. 

6. Om du vill dndra instdllningarna i menyn 
Skrivarinstdllning anvdnder du knapparna a.'v pa 
kameran for art vdlja ett menyalternativ. Sedan anvdnder 
du knapparna 4 ► pa kameran for att dndra 
instdllningen. 

7. Ndr instdllningarna dr korrekta trycker du pd *gj v for att 
starta utskriften. 

Ndr du har anslutit kameran till skrivaren kan du skriva ut 
alia bilder i kameran (se sidan 1 14) eller endast valda 
bilder (se sidan 1 1 2). Utskrift direkt frdn kameran har 
emellertid fdljande begrdnsningar: 

• En serie bilder som dr markerade som en panoramasekvens 
skrivs ut som individuella bilder. Information om hur du skriver ut 
hela panomraman finns pa sidan 106. 

• Om du vill skriva ut panoraman som sammanfogats pa 
kameran, dverfor du de sammanfogade panoramana till datorn 
(se sidan 101). Om skrivaren inte kan skriva ut panoraman, 
men dr forsedd med en minneskortsldsare, kan du alternativt 
sdtta in minneskortet i Idsaren och skriva ut direkt fran skrivaren 
(ga till skrivarens anvdndarhandbok for ndrmare anvisningar). 

• Du kan skriva ut bildrutor som sparats fran videoklipp (se 
sidan 90), men du kan inte skriva ut videoklipp direkt fran 
kameran. Om skrivaren har en minneskortsldsare och kan skriva 
ut videoklipp kan du sdtta in minneskortet direkt i Idsaren och 
skriva ut videoklippet. Se skrivarens anvdndarhandbok for 
ndrmare information. 

For att undvika dessa begrdnsningar kan du anvdnda 
programmet HP Image Zone (se sidan 131). 
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OBS! Om du far utskriftsproblem ndr du ansluter kameran till 
en icke-HP-skrivare ska du kontakta skrivartillverkaren. HP 
ger inte kundsupport for icke-HP-skrivare. 

TIPS: Utover de metoder som beskrivs i del hdr avsnittet kan 
du skriva ut bilder direkt fran skrivaren med nagon av 
foljande metoder: 

• Om du har ett minneskort och skrivaren dr (drsedd 
med en minneskortsldsare, sdtter du in minneskortet i 
denna. Se skrivarens anvdndarhandbok for specifika 
anvisningar. 

• Om du har en HP Photosmart R-series dockningsstation 
kan du ansluta kameran och skrivaren via 
dockningsstationen. For anvisningar, se 
anvdndarhandboken for dockningsstationen. 
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Skriva ut panoramabilder 

Ntir du dverfdr en serie bilder som ar markerade som en 
panoramasekvens (men som inte har sammanfogots pa 
kameran) till datorn, fogar HP Image Zone-programvaran 
automatiskt samman bilderna till en enda panoramabild. 
Om du har sammanfogat en panoramasekvens pa kameran 
(se sidan 98), overfor programvaran del sammanfogade 
panoramat som en stillbild. 

Du kan skriva ut panoramobilden med hjdlp av HP Image 
Zone-programvaran, oavsett om den sammanfogots av 
programvaran eller pa kameran. 

OBS! Windows-datorer m^ste ha den fullstdndiga versionen 
av HP Image Zone-programvaran for att kunna skriva ut 
panoraman (se sidan 131). 

1. Starta programmet HP Image Zone pa din dator. 

2. ?6 fliken Visa (Windows) eller Bilder (Macintosh) vdljer 
du den panoramabild du vill skriva ut och klickar sedan 
pa Skriv ut. 

Programmet Skriv ut bilder (Windows) eller HP Image 
Print (Macintosh) startar. Detta program innehdller de 
funktioner som krdvs for att skriva ut bilden. 
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5 Anvdnda HP Instant Share 



Den hdr kameran har en spdnnande funktion som kallas HP 
Instant Share. Med denna funktion kan du enkelt markera 
stillbilder i kameran sd att de sands automatiskt till ett antal 
olika destinationer eller till en skrivare ndsta gang du 
ansluter kameran till din dator eller skrivare. Du kan ocksa 
anpassa HP Instant Share-menyn sa att den innehdller e- 
postadresser (inklusive gruppdistributionslistor), online-album 
eller andra online-tjdnster som du anger. 

Ndr du har tagit bilder med kameran dr det enkelt att 
anvdnda HP Instant Share: 

1. Stall in destinationer pa kameran (se sidan 1 10). 

2. Vdlj bilder i kameran som ska skickas till online- 
destinationer (se sid 112 och 1 14). 

OBS! Du maste ha en fullstdndig version av programme! 
HP Image Zone pa din dator for att kunna anvdnda 
funktionerna i HP Instant Share. Om datorn har Windows 
som operativsystem, se Systemkrav for Windows pa 
sidan 1 32 for att ta reda pd om den fullstdndiga 
versionen dr installerad. 

OBS! Olika online-tjdnster dr tillgdngliga i olika regioner. 
Besdk www.hp.com/go/instantshare om du vill se hur 
HP Instant Share fungerar i verkligheten. 
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Anvcinda HP Instant Share-menyn 

Med HP Instant Share-menyn kan du vdlja bilder som ska 
skickas automatiskt till vissa destinationer, till exempel 
e-postadresser, ndr du ansluter kameran till datorn. 

Med standardversionen av HP Instant Share-menyn kan du 

vdlja att vissa eller alia bilder ska skrivas ut automatiskt ndsta 
gang du ansluter kameran till din dator eller en skrivare. Du 
kan Idgga till destinationer som e-postadresser (inklusive 
gruppdistributionslistor), online-album eller andra online- 
tjdnster i HP Instant Share-menyn via menyalternativet 
Konfigurera HP Instant Share... ^ (se sidan 1 1 0). 

Om du vill visa HP Instant Share-menyn borjar du med alt 
visa vilken annan meny som heist (se sidan 28) och anvdnd 
ddrefter knapparna 4^ for att ga till menyfliken for 
HP Instant Share-menyn E3. Om du vill vela mer om hur du 
vdljer menyalternativ, stdller in egenskaper och avslutar 
menyer, se Kameramenyer pd sidan 28. 



Cm [ DE Sss © 

HP Instant Sh 
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I fdljande tabell beskrivs standardalternativen i HP Instant 
Share-menyn: 



Nr Ikon 


Beskrivning 


1 l>I7JJ 


Med Skriv ut kan du ange hur mdnga kopior av den 
visade bilden som ska skrivas ut (se sidan 1 1 2). 


2 m 


Med Dela alia bilder... kan du (ormedla alia stillbilder 
i internminnet eller p6 ett minneskort till en vald 
destination (se sidan 1 14). 



3 Med Konfiguration av HP Instant Share... kan du 

lagga till specifika 

e-postadresser och andra HP Instant Share 
destinationer p6 HP Instant Share-menyn (se 

sidan 1 1 0). 



4 ^ Med AVSLUTA kan du avsluta HP Instant Share- 
_J menyn. 



TIPS: Om du vtiljer vilka bilder som ska skrivas ut med hjdlp 
av HP Instant Share och sedan Idmnar bilderna till en 
fotoserviceforetag for utskrift, ska du meddela foretaget 
att det finns en standard-DPOF-fil som anger vilka och hur 
manga bilder som ska skrivas ut. 
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Stalla in online-destinationer i 
kameran 

Du kan stalla in maximalt 34 HP Instant Share-deslinalioner 
(till exempel enskilda e-postadresser eller 
gruppdistributionslistor) i HP Instant Share-menyn. 

OBS! Du behdver en Internet-anslutning for att slutfora 
denna procedur. 

OBS! Om du har eft minneskort i kameran, bdr du se till att 
det inte dr last och att det (inns ledigt utrymme pd det. 

1. Se till att den fullstdndiga versionen av programmet 
HP Image Zone dr installerat pd datorn (se sid 1 9 och 
131). 

2. Sid pd kameran, tryck pd oT och anvdnd sedan ^ for 
att gd till HP Instant Share-menyn CEU . 

3. Anvdnd ▼ for att markera Konfiguration av HP Instant 
Share... ^ och tryck pd ^ . Informationsbilden for 
Konfiguration av HP Instant Share visas pd bildskdrmen. 

4. Anslut kameran - utan att 
stdnga av den - till datorn 
med den USB-kabel som 
medfdljde kameran. Eller 
placera kameran i en R-series 
dockningsstation (tillval) och 
Iryck pa knappen Save/Print 
(Spara/Skriv ut) pd 
dockningsstationen. 
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Ndr du ansluter kameran till datorn aktiveras HP Instant 
Share-programmet pa datorn. Om en dialogruta fran eft 
icke HP-program visas ska du stdnga denna. Konfigurera 
destinationer i kameran med hjdlp av anvisningarna i 
HP Instant Share-dialogrutan. 

5. Koppla bort kameran fran datorn och dtergd sedan till 
HP Instant Share-menyn for att kontrollera att de nya 
destinationerna nu dr tillgdngliga i kameran. 
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Skicka enskilda bilder till olika 
destinationer 

Du kan skicka en eller flera stillbilder till valfritt antal 
HP Instant Share-destinationer. Du kan inte skicka 
videoklipp. Ddremot kan du skicka bildrulor som sparats (ran 
ett videoklipp (se sidan 90). 

1. Sid pa kameran, tryck pa M ™ 
och anvdnd knapparna O for 
att bldddra till HP Instant 
Share-menyn 

M . 

2. Anvdnd knapparna (or 
att markera den forsta 
destinationen till vilken du vill skicka en eller flera bilder. 

3. Anvdnd knapparna 4 ► f° r att bldddra till en stillbild som 
du vill skicka till den valda destinationen och tryck sedan 
pa for att vdlja destinationen. 

a. Om du valde Skriv ut som 
destination, visas undermenyn 
Skriv ut. Anvdnd knapparna 

for att ange hur manga 
kopior du vill skriva ut (upp till 
99) och Iryck p6 _-r ■ En y 
visas bredvid Skriv ut i 

HP Instant Share-menyn. Om du vill avmarkera Skriv 
ut trycker du p6 / staller in antalet kopior pd 0 
(noil) och trycker sedan pd ,v o™ - 
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b. Om du valde ndgon annan destination visas en ^/ 
over den destinationen i HP Instant Share-menyn. Du 
avmarkerar destinationen genom atl trycka en gang till 
pfl 

I bada fallen visas ikonen med antalet kopior och 
ikonen [3 med antalet valda destinationer i det nedre 
hdgra hornet av bilden. 

4. Anvdnd knapparna for att markera nasta 
destination och tryck sedan pa for att vdlja 
destinationen. Upprepa det hdr steget om du vill fortsdtta 
att vdlja destinationer. 

5. Ndr du vill avsluta HP Instant Share-menyn trycker du pd 
knappen for direktvisning/uppspelning O/Q. 

6. Anslut kameran till datorn enligt beskrivningen i 
sidan 101 . Bilderna skickas automatiskt till sina 
respektive HP Instant Share-destinationer. 

• Bilder som du valt att skicka till e-postdestinationer 
overfors till en sdker HP-webbplats och ett meddelande 
sands till varje e-postadress. Meddelandet innehdller 
miniatyrbilder och en lank till webbsidan ddr 
mottagaren bland annat kan skicka ett svar till dig, 
skriva ut bilderna, spara bilderna pd datorn och 
vidarebefordra dem till andra. 

• Bilder som du valt att skicka till Skriv ut-destinationer 
kommer att skrivas ut automatiskt frdn datorn. 

OBS! Om du ansluter kameran direkt till en skrivare (se 
sidan 103) kommer alia bilder som valts for utskrift att 
skrivas ut automatiskt. 
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Skicka alia bilder till olika 
destinationer 

1. Sla p6 kameran, tryck pa *Sr 
och anvdnd knapparna 4¥ f° r 
att gd till HP Instant Share- 
menyn [3 . 

2. Anvdnd knappen ▼ for att 
markera fx? Dela alia bilder... 
och tryck pa for att visa 
undermenyn Dela alia bilder. 

3. Anvdnd knapparna Jk>*w for 
att bldddra till den destination 
som du vill skicka alia bilderna 
till och tryck sedan pa ^ u ■ 

a. Om du valde Skriv ut som 
destination, visas 
undermenyn Skriv ut alia 
bilder. Anvdnd at for att 
ange hur mdnga kopior 
(upp till 5) som ska skrivas ut 
och tryck sedan p6 . En 
s/ tillsammans med det antal kopior du angav visas 
bredvid Skriv ut i undermenyn Dela alia bilder. Om du 
vill avmarkera Skriv ut vdljer du Skriv ut igen i 
undermenyn Dela alia bilder, stdller in antalet kopior 
pd 0 (noil) och trycker sedan p6 igen. 

b. Om du valde ndgon annan destination visas en s/ 
over den destinationen i undermenyn Dela alia bilder. 
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Du avmarkerar destinationen genom art trycka en 
gang till pa . 

4. Upprepa steg 3 for varje ytterligare destination. 

5. Nar du ar klar med valet av destinationer avslutar du 
HP Instant Share-menyn genom att trycka pa O/O. 

6. Anslut kameran till datorn enligt beskrivningen i Fora over 
bilder till en dator pa sidan 101. Bilderna skickas 
automatiskt till sina respektive HP Instant Share- 
destinationer (se det sista steget i Skicka enskilda bilder 
till olika destinationer pa sidan 112). 

OBS! Om du valde alternativet Skriv ut som en destination, 
kan du dven ansluta kameran direkt till en skrivare 
(se sidan 103). 



Anvdnda HP Instant Share 1 1 5 
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6 Anvdnda 

konfigurationsmenyn 



I konfigurationsmenyn kan du dndra ett antal 
kamerainstdllningar, som t ex kameraljud, datum och lid 
samt konfiguration av USB- eller TV-anslutning. 

Om du vill visa konfigurationsmenyn, bdrjar du med att visa 
vilken annan meny som heist (se sidan 28) och anvdnd 
darefter knapparna O for att bldddra till menyfliken for 
konfigurationsmenyn Om du vill veta mer om hur du 
vdljer menyalternativ, stdller in egenskaper och avslutar 
menyer, se Kameramenyer pd sidan 28. 
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Ljusstyrka pa skarmen 

Med den hdr instdllningen justerar du bildskdrmens 
ljusstyrka. Du kan anvdnda instdllningen for att oka 
ljusstyrkan vid ddliga ljusfdrhallanden, eller minska 
ljusstyrkan for att spara pa batteriet. 

Standardinstdllningen for Ljusstyrka pa skarmen dr Medel. 

1 . I konfigurationsmenyn (se sidan 1 1 7) vdljer du Ljusstyrka 
pa skarmen. 

2. Anvdnd knapparna for att 
markera en instdllning. Den nya 
instdllningen tilldmpas pa bilden 
for Direktvisning bakom menyn 
sa du kan se vilken effekt varje 
instdllning har pa ljusstyrkan. 

3. Tryck pa for att spara 
instdllningen och dterga till konfigurationsmenyn. 

Den nya instdllningen gdller tills du dndrar den igen, dven 
ndr du stdnger av kameran. 



ED Ljusstyrka pa sKSrmsn 
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Kameraljud 



Kameraljud dr cle Ijud som hors fr6n kameran ndr du sldr pd 
den, trycker pd en knapp eller kndpper en bild. Instdllningen 
pdverkar det Ijud som spelas in med bilder eller videoklipp. 

Standardinsfdllningen for Kameraljud dr Lag. 

1 . I konfig uration smeny n (se 

sidan 1 1 7) vdljer du 
Kameraljud. 

2. Anvdnd knapparna a.'v for alt 
markera en instdllning. 

3. Tryck pd * 0 j u for aft spara 
instdllningen och dtergd till 
konfig urationsmenyn. 

Den nya instdllningen gdller tills du dndrar den igen, dven 
ndr du stdnger av kameran. 

OBS! Kameraljud dr install! pa Av i Teater-ldge. 



| Kameraljud | 


/ ■- n 




v uag 
Hog 




Stalls! in vohmmvan for Ijud som hors 
nar krappar irycks Irt. 
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Fokuseringslampa 




Under forhdllanden med svagt omgivande ljus anvdnder 
kameran fokuseringslampan som hjdlp vid instdllning av 
fokus. Med den hdr instdllningen kan du stdnga av 
fokuseringslampan (om du t ex inte vill att den ska stdra 
motive! for bilden). 

Standardinstdllningen for Fokuseringslampa dr Auto. 

1 . I konfigurationsmenyn (se 

sidan 1 1 7) vdljer du 
Fokuseringslampa. 

2. Anvdnd knapparna for atl 
markera en insldllning. 

3. Tryck pa *£ J for att spara 
instdllningen och dtergd till 
konfigurationsmenyn. 

OBS! HP rekommenderar att du Idler Auto vara install). Om 
du stdnger av instdllningen hindras kameran frdn att 
stdlla in korrekt fokus vid svagt ljus. 

Den nya instdllningen gdller tills du dndrar den igen, dven 
ndr du stdnger av kameran. 

OBS! Fokuseringslampa dr install! pa Av i Teater-ldge. 



En red lamoa lards pa framvdan av 
kameran vd svagt ljus lor an fflraattra 
foKus 
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Direktg ranskning 



Med den hdr installningen kan du ange hur Idng tid en bild, 
en panoramasekvens eller ett videoklipp ska visas pa 
skdrmen for Direktgranskning. 

I Direktgranskning visas stillbilden eller videoklippet direkt 
efter tagningen. Om du vill radera bilden eller videoklippet 
trycker du pa 4 och vdljer sedan ett alternativ fran 
undermenyn Radera. Vilka alternativ som finns tillgdngliga 
avgors av vissa kamerainstdllningar. Om du t ex har 
fotograferat en panoramasekvens finns det ett alternativ for 
att spara sekvensen som en sammanfogad bild (se 
sidan 53). 

Standardinstdllningen for Direktgranskning dr 2 sekunder. 
Om du stdller in Idngre tid far du mer tid pd dig for att 
granska en bild, medan installningen Av fdr kameran att 
dtergd till Direktvisning omedelbart efter det att en bild 
tagits. Du kan avsluta Direktgranskning genom att trycka 
ned slutarknappen ha I wags. 

1. I konfigurationsmenyn 

(sidan 1 1 7) vdljer du 
Direktgranskning. 




Bilder visas under 2 sehurder efter alt 
den tagrts 



2. Anvdnd knapparna for att 
markera en instdllning. 

3. Tryck pd M ™ for att spara 
installningen och dtergd till 
konfigurationsmenyn. 

Den nya installningen gdller tills du dndrar den igen, dven 
ndr du stdnger av kameran. 
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Digital 



zoom 



Med den hdr instdllningen kan du aktivera eller inaktivera 
digital zoom (se sidan 45). 

Standardinstdllningen for Digital zoom dr Pa, dvs aktiverad. 
1 . I konf igurationsmenyn (se 



ED Digital zoom 



sidan 1 1 7) vdljer du Digital 
zoom. 

2. Anvdnd knapparna for att 
markera en insldllning. 

3. Tryck pa for att spara 
instdllningen och aterga till 
konfigurationsmenyn 

Den nya instdllningen gdller tills du dndrar den igen, dven 
ndr du stdnger av kameran. 



Digital zoom ar ullgatglig nar du har 
zoom? till tui opMk zoom 
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Datum och tid 



1 1 7) vdljer du Datum 



Hdr kan du stdlla in datum och klockslag sdvdl som datum/ 
tidsformat for kameran. 

Kameran anvdnder datum/tidsformatet for art visa 
datuminformation vid Uppspelning och i funktionen Datum- 
och tidsstdmpel (se sidan 85). 

1. I konfigurationsmenyn (se sidan 
och tid. 

2. Anvdnd A^-knapparna for art 
justera vdrdet for det valda 
alternativet. 

3. Tryck pd 4 ► for art gd vidare till 
de dvriga fdlten. 

4. Upprepa steg 2 och 3 tills rdtt 
datum/tidsformat, datum och 
klockslag dr instdllda. 

5. Tryck pd 'Jj" for att spara instdllningen och dtergd till 
konfigurationsmenyn. 

Den nya instdllningen gdller tills du dndrar den igen, dven 
ndr du stdnger av kameran. 

OBS! Instdllningarna for Datum och tid fdrblir dessutom 
gdllande sd Idnge kamerans batteri dr laddat, eller om 
batteriet tas ut under mindre an 10 minuter, eller om 
kameran dr ansluten till en HP-ndtadapter. 



(§i Datum och lid 



: fbf att aodra vardet 

• (Or att qa till nasta atternativ 
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USB-konfiguration 





1 ./ Digital kamera 








Kameran vsig zorr an 

bildDenandlmgsenhet nar den ar 
anslutan till en dator (PTPi 



Den hdr instdllningen avgdr hur en dalor kdnner igen 
kameran. 

1. I konfigurationsmenyn (se sidan 1 1 7) vdljer du USB. 

2. Anvdnd knapparna for att 
markera en installing: 

• Digitalkamera— Gor att 

datorn kdnner igen kameran 
som en digitalkamera med 
hjdlp av standardprotokollet 
PTP (Picture Transfer 
Protocol). Det hdr dr standardinstdllningen. 

• Diskenhet— Gor att datorn kdnner igen kameran som 
en diskenhet som anvdnder standarden MSDC (Mass 
Storage Device Class). Anvdnd den hdr instdllningen 
for att fdra over bilder till en dator utan HP Image 
Zone-programvaran (se sidan 1 34). Den hdr 
instdllningen kanske inte finns tillgdnglig pd en dator 
med Windows 98 utan HP Image Zone- 
programvaran. 

3. Tryck pd M ^ for att spara instdllningen och dtergd till 
konfigurationsmenyn. 

Den nya instdllningen gdller tills du dndrar den igen, dven 
ndr du stdnger av kameran. 
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TV-konfigu ration 



Med del hdr alternative* kan du stdlla in videosignalformatet for 
visning av kamerabilder pa en TV-apparat som dr ansluten till 
kameran via en HP Photosmart R-series kameradockningsstation. 
Om du vill ha information om hur du ansluter kameran till en TV, se 
anvdndarhandboken for dockningsstationen. 

Standardinstdllningen for TV-konfiguration beror pd vilket sprdk 
och vilken region du valde ndr du startade kameran for forsta 
gdngen. 

1. I konfigurationsmenyn (sidan 1 17) vdljer du TV- 
konfiguration. 

2. Anvdnd knapparna for att 
markera ett av dessa alternativ: 

• NTSC— Anvdnds frdmst i 
Nordamerika, delar av 
Sydamerika, Japan, Korea 
och Taiwan 

• PAL— Anvdnds frdmst i 

Europa, Uruguay, Paraguay, Argentina och delar av 
Asien 

TIPS: Om den nuvarande instdllningen inte fungerar ddr du 
bor, prdvar du den andra instdllningen. 

3. Tryck pd *g£ v for att spara instdllningen och dtergd till 
konfigurationsmenyn. 

Den nya instdllningen gdller tills du dndrar den igen, dven 
ndr du stdnger av kameran. 

OBS! Ndr du visar bilder pa en TV kan den hastighet med 
vilken bilderna visas paverkas av hastigheten pd ett 
minneskort eller av bildernas eller videoklippens antal 
och storlek. 



EeI TV- konfigt ration 



NorcHmerkans* TV-slandad 
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Sprak 

Med den htir instdllningen stdller du in vilket sprdk som ska 
anvandas i kameragrdnssnittet, dvs i menyer och annal. 

1 . I konf igurationsmenyn (se 

sidan 1 1 7) valjer du 

2. Anvdnd knapparna och 
4 ► for att markera dnskot 
alternativ. 

3. Tryck pd ^ for att spara 
instdllningen och dtergd till konf igurationsmenyn. 

Den nya instdllningen gdller tills du dndrar den igen, dven 
ndr du stdnger av kameran. 



® Sprak 

•S tngllsh 



HBMBUPl BBIPBiBBi.jM 
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Flytta bilder till minneskortet 



Med det hbr alternative* kan du flytta bilder fran internminnet 
till ett minneskort (se In stall era och formatera ett minneskort 
pd sidan 1 8). Alternative! visas i konfigurationsmenyn om 

ett minneskort dr installerat i kameran och internminnet 
innehaller minst en bild. 

1. I konfigurationsmenyn (se sidan 1 1 7) markerar du Flytta 
bilder till minneskortet... och trycker pd knappen ^ . 

2. En bekrdftelsebild visas pa bildskdrmen. 

• Om det finns plats pa minneskortet for alia bilder i 
internminnet, fragar bekrdftelsebilden om du vill flytta 
alia bilder. 

• Om endast nagra av bilderna far plats talar 
bekrdftelsebilden om hur mdnga bilder som kan flyttas 
och frdgar om du vill flytta dem. 

• Om det inte ryms ndgra fler bilder pd minneskortet 
visar bekrdftelsebilden KORTET FULLT. 

3. Om du vill flytta bilderna markerar du Ja och trycker pd 
knappen *jp . 

OBS! Alia bilder i en panoramasekvens mdste flyttas 
tillsammans. Om utrymmet inte rdcker for att flytta alia 
bilder i en panoramasekvens kommer ingen av bilderna 
att flyttas. 

Under tiden som bilderna flyttas visas en statusindikator. Alia 
bilder som flyttats tas bort frdn kamerans internminne. Sd fort 
flytten dr klar visas dter konfigurationsmenyn. 
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Aterstall installningar 

Med det har alternative* kan du dterstdlla kamerans 
fabriksinstdllningar. 

1. Om du har ett minneskort i kameran ska du ta ut det (se 
sidan 18). 

2. I konfigurationsmenyn (se sidan 1 1 7) vdljer du Aterstall 
installningar.... 

3. Anvand knapparna for att markera en instdllning: 

• Avbryt — Avslutar menyn utan att dterstdlla nagra 
installningar. 

• Ja— Aterstdller alia kamerainstdllningar till sina 
standardvdrden i insamlingsmenyn.. insamlingsmenyn 
for eget lage och konfigurationsmenyn (fdrutom 
Datum och tid, Sprak, TV- konfiguration och USB- 
konfiguration). 

4. Tryck pci M *'^ for att spara instdllningen och dtergci till 
konfigurationsmenyn. 

5. Om du tog ut minneskortet i steg 1 ska du sdtta tillbaka 
det. 
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7 Felsokning och support 



Det hdr kapitlet innehdller information om fdljande dmnen: 

• Aterstdll kameran (se sidan 1 30) 

• Formatera ett minneskort med hjdlp av en dator (se 
sidan 131) 

• Programme! HP Image Zone, inklusive systemkrav och 
HP Image Zone Express (se sidan 131) 

• Anvdnda kameran utan atl installera HP Image Zone- 
programmet (se sidan 1 34) 

• Mdjliga problem, orsaker och Idsningar (se sidan 1 38) 

• Felmeddelanden pa kameran (se sidan 153) 

• Felmeddelanden pa datorn (se sidan 165) 

• Hur du far assistans frdn HP, inklusive webb- och 
telefonsupport (se sidan 167) 

OBS! Om du vill ha mer information om hur du loser de 
problem som tas upp hdr, och dven andra problem som 
du kan ha med kameran eller programmet HP Image 
Zone, kan du ga till webbplatsen for HP Customer 
Support: www.hp.com/support. 
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Aterstalla kameran 



Om kameran inte svarar ndr du trycker pa nagon av 
knapparna ska du Aterstalla den. 

1. Stdng av kameran. 

2. Om du har installerat ett extra minneskort ska du ta ut det 
for att utesluta minneskortet som en mojlig orsak till 
problemet. 

3. Ta ut kamerans batteri. 

4. Tryck in anden av ett utrdtat 
gem i dterstdllnings- 
omkopplaren (det lilla halet 
ovanfdr batterifacket, som 
illustrationen visar) tills du 
tryckt in knappen, lat den 
vara intryckt i tre till sex 
sekunder och ta sedan bort 
gemet. 

5. Sdtt tillbaka batteriet och stdng luckan I 
minneskortsfacket. 

6. Ndr du har kontrollerat att kameran fungerar utan ett 
extra minneskort sdtter du tillbaka kortet om du tog ut det 
i steg 2. 

Ndr du aterstdller kameran dtergdr alia instdllningar till 
(abriksinstdllningarna. De bilder som lagras i minnet eller pd 
ett minneskort behdlls. Aven datum- och tidsinstdllningarna 
bibehdlls, sdvida inte batteriet var urtaget under en Idngre 
tid. 




batteri/ 
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Formatera ett minneskort med 
hjalp av en dator (Windows) 

Du kan formatera ett minneskort (tillval) medan del sitter i 
kameran (se sidan 18), eller anvdnda en Windows-dator. 

1. Se till att minneskortet dr installerat i kameran eller i en 
minneskortsldsare (tillval). 

• Om minneskortet dr installerat i kameran, konfigurera 
kameran som en Diskenhet (se sidan 1 35) och anslut 
den till datorn via hdllaren eller en HP Photosmart R- 
series-dockningsstation (tillval). 

• Om du anvdnder en minneskortsldsare, se till att den 
dr ansluten till datorn (se sidan 1 36). 

2. Leta reda pd kameran eller minneskortsldsaren i 
Utforskaren, ddr de visas som (lyttbara diskar i listan over 
enheter. 

3. Hogerklicka pd den flyttbara disken och vdlj Formatera... 

i menyn. 

4. Stall in Filsystem pd FAT och klicka ddrefter pd Start. 

Programmet HP Image Zone 

Med den fullstdndiga versionen av programmet HP Image 
Zone kan du anvdnda HP Instant Share for att skicka bilder 
med e-post till adresser som du anger (inklusive 
distributionslistor), skapa online-album eller skriva ut bilder 
automatiskt ndr du ansluter kameran till datorn. Du kan dven 
dverfora och skriva ut sammanfogade panoramobilder (se 
sid 101 och 106). 
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Systemkrav for Macintosh 

Om du ska installera HP Image Zone-programmet mdste din 
Macintosh ha inbyggd USB, 128 MB fysiskt RAM-minne, 
Mac OSX vl0.2 eller senare och 250 MB tillgdngligt 
diskutrymme. 

Systemkrav for Windows 

Beroende pa datorns systemkonfiguration installeras 
antingen den fullstdndiga versionen av programmet 
HP Image Zone, versionen HP Image Zone Express eller 
inget HP Image Zone-program alls under 
installationsprocessen. 

• Om datorn har Windows 2000 eller XP och 

1 28 MB RAM eller mer, installeras den fullstdndiga 
versionen av programmet HP Image Zone. 

• Om datorn har Windows 2000 eller XP och mellan 
64 MB och 1 28 MB RAM, installeras programmet 
HP Image Zone Express (se sidan 1 33). 

• Om datorn har Windows 98, 98 SE eller ME och minst 
64 MB RAM, installeras programmet HP Image Zone 
Express. 

• Om datorn har mindre an 64 MB RAM kan du inte 
installera programmet HP Image Zone. Du kan 
fortfarande anvdnda kameran, men du kommer inte att 
kunna anvdnda (unktionen HP Instant Share pd kameran. 
Se Anvdnda kameran utan att installera programmet 
HP Image Zone pd sidan 1 34. 
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HP Image Zone Express 

OBS! HP Image Zone Express dr endast tillgdngligt for 
datorer med Windows-operativsystem. For Macintosh- 
datorer finns endast den fullstdndiga versionen av 
HP Image Zone. 

HP Image Zone Express saknar flera funktioner som (inns i 
den fullstdndiga versionen. 

• Du kan inte anvdnda programmet HP Image Zone 
Express med kamerans HP Instant Share-funktioner. Du 
kan till exempel inte vdlja bilder for utskrift och sedan 
anvdnda programmet HP Image Zone for att skriva ut 
dessa bilder automatiskt. Du kan emellertid vdlja bilder 
for utskrift i HP Instant Share-menyn pa kameran och 
sedan skriva ut dem direkt pd en skrivare (se sidan 1 03). 
Du kan ocksd anvdnda de HP Instant Share-funktioner 
som finns i programmet HP Image Zone Express. 

• Bilder som tagits i Panorama-ldge sammanfogas inte 
automatiskt till en panoramabild ndr du overfdr bilderna 
till datorn. Du kan emellertid fortfarande anvdnda Idget 
Panorama pa kameran. Om du vill sammanfoga en 
panoramabild kan du antingen anvdnda Sammanfoga 
panorama pd kameran (se sidan 98) eller anvdnda ett 
annat bildsammanfogningsprogram pd datorn. 

• Du kan dverfdra videoklipp till datorn med hjdlp av 
HP Image Zone Express, men du kan visa dem endast 
med hjdlp av ett annat visningsprogram. 
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Anvdnda kameran utan att 
installera programmet HP Image 
Zone 

Vissa saker som du kan gdra med kameran paverkas om du 
inte installerar HP Image Zone eller HP Image Zone Express. 

• Du kan inte anvdnda HP Instant Share pd kameran. 

• Panoramasekvenser sammanfogas inte automatiskt ndr du 
dverfdr bilderna till datorn. 

• Bilder som markerats for utskrift skrivs inte automatiskt ut 
ndr kameran ansluts till datorn. 

• Sdttet att dverfora bilder och videoklipp frdn kameran till 
datorn blir annorlunda. I fdljande avsnitt far du ndrmare 
information. 

Fora over bilder till en dator utan 
HP Image Zone-programvaran 

Om du inte installerar HP Image Zone pd datorn kan du 
dnda dverfora bilder och videoklipp till datorn genom att: 

• Ansluta kameran till datorn som en Digitalkamera (se 

sidan 1 35) 

• Ansluta kameran till datorn som en Diskenhet (se 

sidan 135) 

• Anvdnda en minneskortsldsare (se sidan 1 36) 
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Ansluta kameran som en digitalkamera 

Om du har ett Windows XP-system eller ett Mac OS X-system: 

1. Stall in kamerans USB-konfiguration pa Digitalkamera (se 

sidan 124). 

2. Anslut hallaren eller dockningsstationen till datorn med 
USB-kabeln och placera kameran i hallaren eller 
dockningsstationen. 

Ansluta kameran som en diskenhet 

Du kan konfigurera kameran sa att den (ungerar som en diskenhet 
ndr den dr ansluten till datorn, sa att du kan dverfdra bilder utan att 
anvdnda programme! HP Image Zone. 

OBS! Du kanske inte kan anvdnda den hdr metoden p6 
Windows 98-datorer. 

1. Stall in kamerans USB-konfiguration pa Diskenhet (se 

sidan 124). 

2. Anslut hallaren eller dockningsstationen till datorn med USB- 
kabeln och placera kameran i hallaren eller dockningsstationen. 
I det hdr Idget dr proceduren densamma som i sidan 1 36. Pa 
Windows-datorer visas kameran som en flyttbar disk i 
Utforskaren. 

3. Ndr du har dverfdrt bilderna kopplar du bort kameran fr6n 
datorn. Om du kdr Windows 2000 eller XP pa: datorn och fear 
en varning om Osaker borttagning ndr du kopplar bort 
kameran, behdver du inte inte bry dig om varningen. 

OBS! Om du har en Macintosh och varken Bildinsamling 
eller iPhoto startar automatiskt ska du titta efter en 
diskenhetsikon med bendmningen HP_R817 eller 
HP_R818 p6 skrivbordet. Mer information om hur du 
kopierar filer finns i Mac-hjdlpen p6 datorn. 
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Overfora bilder med andra enheter 



Du kan sdtta kamerans minneskort i en minneskortsldsare 
(kdps separat), som fungerar som en flyttbar disk eller CD- 
ROM-enhet. Vissa datorer och HP Photosmart-skrivare har 
inbyggda minneskortsplatser som fungerar som 
minneskortsldsare. 

Till en Windows-dator 

OBS! Information om hur du anvdnder Utforskaren for art 
hitta, kopiera och klistra in filer och skapa och byta namn 
pa mappar (kataloger) finns i Windows Hjdlp p6 datorn. 

1. Ange en mapp pa datorn ddr du ska lagra bilderna. 

2. Sdtt kamerans minneskort i minneskortsldsaren (eller i 
datorns minneskortsplats). 

3. Hogerklicka pa Den hdr datorn pa skrivbordet och vdlj 
Utforska. Minneskortet visas som en flyttbar disk. 

4. Oppna den flyttbara diskens mapp, dppna mappen 
DCIM och klicka ddrefter p6 kameramappen. Om du inte 
kan hitta bilderna ska du kontrollera alia mappar i 
katalogen DCIM. 

5. Markera och kopiera samtliga bilder. 

6. Klistra in de kopierade bilderna i den mapp som anges i 
steg 1 . 

7. Ndr du har kontrollerat att bilderna har overfdrts sdtter du 
tillbaka minneskortet i kameran. Du frigor utrymme pa 
kortet genom alt antingen radera bilderna eller formatera 
kortet (se sidorna 94 och 131). 

OBS! Vi rekommenderar att du formaterar kortet istdllet for 
att radera bilderna, eftersom delta fdrhindrar att bilder 
eller kort fdrstdrs. 
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Till en Macintosh-dator 

OBS! Mer information om hur du kopierar filer finns i Mac- 
hjdlpen pa datorn. 

1. Sdtl kamerans minneskort i minneskortsldsaren (eller i 
datorns minneskortsplats). 

2. Bildinsamling eller iPhoto startar automatiskt och 
vdgleder dig genom bildoverforingen. 

* Bildinsamling: Klicka anlingen pa Ladda ned vissa 
eller Ladda ned alia sa overfors bilderna till datorn. 
Som standard Idggs bilderna i mappen Bilder eller 
Filmer (beroende pa vilken typ av fil det rdr sig om). 

• iPhoto: Klicka pd Importera sd overfors bilderna till 
datorn. Bilderna lagras i programmet iPhoto. Kor 
iPhoto om du vill komma dt bilderna. 

Om inget program startar automatiskt, eller om du vill 
kopiera bilderna manuellt, ska du leta efter en 
diskenhetsikon for minneskortet pd skrivbordet och sedan 
kopiera bilderna till din lokala hdrddisk. 
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Problem och losningar 



Problem 


Mojlig orsak 


Losning 


Det gar inte 
aft 

sla pa 
kameran. 


Batteriet 
fungerar inte 
som det ska, dr 
ur funktion, har 
installcrats 
felaktigt, 
saknas eller dr 
av fel typ. 


• Installera ett nytt eller laddat 
batteri. 

• Kontrollera att du salt i 
batteriet pa rati sdtt (se 
sidan 14). 

• Kontrollera alt du anvdnder 
rdtt typ av batteri— ett 
laddningsbart HP Photosmart 
R07 litiumjonbatteri for 

HP Photosmart R-series- 
kameror (LI 81 2A/L1 81 2B). 




HPs ndtadapter 
(tillval) dr inte 
ansluten till 
kameran, dr 
inte inkopplad 
eller fungerar 
inte som den 
ska. 


• Kontrollera att HP-ndtadaptern 
dr ansluten bdde till kameran 
via hallaren eller 
dockningesstationen och till ett 
fungerande eluttag. 

• Se till att HP-ndtadaptern inte 

nr c UoooiH filer Irficin 
ui inuuuu ciitri nuiiy. 




Kameran har 
slutat fungera. 


Aterstdll kameran (se sidan 1 30). 
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Problem 


Mojlig orsak 


Losning 


Det gar inte 
aft 

slapa 
kameran 

(forts). 


Minneskortet 
stbds inte eller 
dr felaktigt. 


Forsdkra dig om att minneskortet 
dr av rdtt typ (se sidan 191). Om 
sa dr fallet, ta ut minneskortet! och 
sla pa kameran. Om kameran 
slds pa dr kortet troligen felaktigt. 
Formatera minneskortet med hjdlp 
av datorn (se sidan 131). Om 
kameran fortfarande inte startas 
ska du byta ut minneskortet. 


Batten mata- 
renfluktuerar 
uppat och 
nedSt. 


Kameransolika 
driftsldgen 
krdver olika 
mycket energi. 


Se Stromindikatorer pa 
sidan 176. 


Jag mastc 
ladda om 
litiumjon- 
batteriet ofta. 


Vid langvarig 
anvandning av 
Direktvisning 

eller video- 
inspelning och 
frekvent 
anvandning av 
blixt och/eller 
zoom fdr- 
brukas batteriet 
snabbt. 


Se Forldnga batteriets driftstid pa 

sidan 1 74. 




Litiumjon- 
batteriet 
laddades pa 
fel soft. 


Ett batteri som dr nytt eller som 
nyligen har laddats maste laddas 
om for att na full kapacitet (se 
sidan 173). 




Batteriet har 
laddat ur. 


Om du inte har anvdnt batteriet 

0 ■ o o 1 II II 

pa tva manader eller mer ska du 
ladda det (se sidan 173). 
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Problem 


Mojlig orsak 


Losning 


Litiumjonbotto- 
riet loddas 
inte. 


Batteriel dr 
laddat. 


Prova med att ladda det igen nar det 
har anvdnts ett tag. 


Du anvdnder fel 
ndtadapter. 


Anvdnd endast den godkdnda HP- 
ndtadaptern (se sidan 182). 




Batterispdnnin- 
gen dr for lag for 
alt laddningen 
ska kunna starta. 


Kameran laddar inte ett batteri som dr 
skadat eller alltfdr urladdat. Ladda 
batteriel i HP-snabb ladda ren eller i 
reservbatterifacket i 
dockningsstationen (bada kdps 
separat), och sdtt sedan tillbaka det i 
kameran. Om detta inte fungerar, kdp 
ett nytt litiumjonbatteri (se sidan 182). 




Batteriel dr 
skadat eller 
defekt. 


Om kameran upptdcker ett problem 
med batteriel bdrjar den inte ladda 
del, eller avbryter laddningen for 
tidigt. Kdp ett nytl batleri (se 
sidan 182). 


Kameran slas 
inte pa nar jag 
ansluter den 
rill ndtstrom, 
kopplarurden 
och 

ateransluter 
den. 


Del finns inget 
batteri i 
kameran. 


• Sdtt etl batleri i kameran. 

• Aterstdll kameran (se sidan 130). 


Del hander 
ingenting nar 
jag trycker 
pa en knapp 
pa kameran. 


Kameran dr 
avstdngd eller 
har stangts av 
automatiskt. 


Sla pa kameran. 
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Problem 


Mojlig orsak 


Losning 


Dot bonder in- 
genling nar jag 
trycker pa en 
knapp pa ka- 
meran (forts). 


Kameran dr 
ansluten till en 
dator. 


De fiesta knappar p6 kameran ger ingen 
respons ndr kameran dr ansluten till en 
dator via h6llaren eller docknings- 
stationen. Om de svarar dr det bara for alt 
aktivera eller inaktivera bildskdrmen. 




Kameran 
bearbelar en 
bild. 


Vdnta tills minneslampan slutar blin- 
ka, vilket anger att kameran har slutat 
bearbeta den nyss tagna bilden. 




Balteriel dr 
urladdat. 


Byt ut eller ladda om batteriel. 




Kameran 
behover lid (or 
all I6sa (okus och 
expone- 
ringsinsldllning. 


Anvdnd fokuseringslaset (se 

sidan 40). 




Kameran har 
slulat fungera. 


• Aterstdll kameran (om 
ndtadaplern dr ansluten till 
kameran via hallaren eller 
dockningsstationen ska du koppla 
ur den fdrst) . Se sidan 1 30. 

• Kontrollera om minneskorlet dr 
defekt. Om s6 dr fallet, byt ut 
minneskortet. 

• Formatera internminnet och/eller 
minneskortet (se sidan 131). 




Kameran 
anvdnder en 
blixtinstdllning 
med 

Roda 6g on- 
red u coring). 


Det tar langre tid att fotografera 
mcd Roda ogon- red ucering 

eftersom slutaren forsenas pa 
grund av tilldggsblixten. Se ddrfor 
till att personerna du fotograferar 
vdntar p6 den andra blixten. 
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Problem 


Mojlig orsak 


Losning 


Det hd rider 
ingenting ndr 
jag trycker 
pa en knapp 
pa kameran 
(forts) 


Scenen dr 
mork och 
kameran 
behbver en 
I6ng 

exponerings- 
tid. 


• Anvdnd blixten. 

• Om det inte g6r att anvdnda 
blixten ska du anvdnda ett 
staliv som haller kameran slilla 
under den Idnga 
exponeringen. 

• Se till att fokuseringslampan dr 
instdlld pa Auto (se 

sidan 120). 


Kameran tar 
ingen bild 
ndr jag 
trycker pa 
slutar- 
knappen. 


Du tryckte inte 
tillrdckligt hart 
pa slutar- 
knappen. 


Tryck ned slutarknappen helt och 
hallet. 


Del interna 

minneskortetdr 

fulfc 


Overfdr bilderna fr6n kameran till 
datorn och formatera internminnet 
eller minneskortet (se sidan 131). 
Du kan dven byta ut kortet mot elt 
nytt. 




Minneskortetdr 

last. 


Salt lasspdrren p6 minneskortet i 
oldsl Idge. 




Blixten laddas 
om. 


Vdnta tills blixten har laddats 
innan du tar ndsta bild. 




Kameran dr 
instdlld pa 
fokuserings- 
instdllningen 
Makro eller 
Supermakro 
och kan inte ta 
nagon bild innan 
den hiltar fokus. 


Stall in fokus pa nytt (fdrsdk med 
att anvdnda fokuslaset, se 

sidan 40). 

Se till att motivet for bilden 
befinner sig inom avstandet for 
Makro eller Supermakro (se 

sidan 42). 
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Problem 


Mojlig orsak 


Ldsning 


Kameran tar 
ingen bild 
ndr jag 
trycker pa 
slutarknap- 
pen (forts). 


Kameran hdller 
forlfarande pa 
atl spara den 
senast 

lagna bilden. 


Vdnta nagra sekunder p6 alt 
kameran ska sluta bearbeta den 
senaste bilden innan du tar dnnu 
en bild. 


Bildskdrmen 
fungerar inte. 


Batteriets 
laddning dr for 
svag, batteriet 
dr belt urladdat 
eller kameran 
har slutat 
fungera. 


• Byt ut eller ladda om batteriet. 
Om bildskdrmen inte sl6s p6, 
ta ut batteriet och anslut 
kameran till ndtadaptern via 
h&llaren for att se om 
bildskdrmen sl6s pa. 

• Om bildskdrmen inte tdnds, 
fiterstdll kameran (se 
sidan 130). 


Min bild blev 
suddig. 


Ljuset dr svagt 
och blixten 
dr instdlld pa 
Blixtav (|) 
eller Natt O^. 


• Anvdnd Bildtips (se sidan 96). 

• 1 svagt ljus behdver kameran 
en Idngre exponeringstid. 
Anvdnd ett stativ som haller 
kameran stilla eller fdrbdttra 
ljusfdrhallandena. 

• Stall in blixten p6 Autoblixt 
A J (se sidan 47). 

• Hall kameran stadigt medan 
du trycker ned slutarknappen 
eller anvdnd ett stativ. Om <(f 
(en ikon fdrestdllande en 
skakande hand) visas pa 
bildskdrmen, anvdnd ett stativ. 
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Problem 


Mojlig orsak 


Losning 


Min bild blev 
suddig (forts). 


Kameran har 
fel fokus- 
instdllningar. 


Stall in kameran p6 Makro J^, 
Supermakro Normalt eller 
Odndligt OO '°kus ocn fdrsdk 
att ta om bilden (se sidan 42). 




Motive) rorde 
pa sig, eller sa 
rorde du 
kameran ndr 
du tog bilden. 


• Stall in blixten pa Autoblixt A fr 
eller Blixt pa % och stall in 
fotograferingsldget pa Rorelse 

• Hbll kameran stadigt medan 
du trycker ned slutarknappen 

eller anvdnd ett stativ. Om ffl 
visas pa bildskdrmen, anvdnd 
elt slativ. 




Kameran satte 
fel motiv i 
fokus, eller 
kunde inte 

r 1 

tokusera. 


• Konlrollera alt 
fokuseringsramarna blivit 
grdna innan du lar bilden (se 
sid 37 och 40). 

• Anvdnd fokuslaset (se 
sidan 40). 
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Problem 


Mojlig orsak 


Losning 


Min bild blev 
for 1 jus. 


Blixten gav for 
starkl ljus. 


• Anvdnd Bildtips (se sidan 96). 

• Stdng av blixten (se sidan 47). 

• Flytta dig bakdt fran motivet 
och anvdnd zoom-funktionen 
for att fa samma inramning. 




Bildskdrmens 
ljusstyrka 
be hover 
justeras. 


Stall in Ljusstyrka pa skdrmen pa 
Lag eller Medel (se sidan 118). 




Du anvdnde 
Komponsation 
for exponering 

felaktigt. 


Stall in Kompensation for 
exponering p6 0,0 (se sidan 64). 


Min bild blev 
for tjus (forts) 


Nagon annan 
Ijuskdlla an 
blixten, naturlig 
eller artificiell, 
gav for mycket 
ljus. 


• Prova med att ta bilden frdn 
en annan vinkel. 

• Undvik att rikta kameran direkt 
mot en Ijuskdlla eller en 
reflekterande yta en solig dag. 

• Minska vdrdet for 
Kompensation for exponering 
(se sidan 64). 

• Anvdnd Variation for 
exponering (se sidan 69). 




Scenen 

inneholl manga 
morka objekt, 
som t ex ett 
svart foremal 
mot en svart 
bakgrund. 


Minska vdrdet for Kompensation 
for exponering (se sidan 64). 
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n L 1 

Problem 


Mojlig orsak 


Losning 


Min bild blev 


Ljusel var inte 


• Anvdnd Bildtips (se sidan 96). 


for mork. 


tillrdckligt 


• Vdnta tills de nalurliga 




starkt. 


Ijusfdrh6llandena blir bdttre. 






• Ldgg till indirekt belysning. 






• Anvdnd blixten (se sidan 47). 






• Justera vdrdet (or 






Kompensation for exponering 






(se sidan 64). 






• Anvdnd Variation for 






exponering (se sidan 69). 






• Anvdnd Anpassad belysning 






(se sidan 66). 
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Problem 


Mojlig orsak 


Losning 


Min bild blev 
for mork 

(forts). 


Bildskdrmens 
ljusstyrka 
behove r 
justeras. 


Stall in Ljusstyrka pa skarmen pa 

Hog (se sidan 1 1 8). 




Blixten var p6, 
men motive! 
var for l&ngt 
borta. 


Se till att motivet befinner sig 
inom blixtens rdckvidd (se 
sidan 1 90). Otn del inte gdr det 
kan du anvdnda instdllningen 
Blixt av ® (se sidan 47) som 
krdver en Idngre exponeringstid 
(anvand stativ), efler Anpassad 
belysning (se sidan 66). 




En lampa lyser 
bakom molivet. 


• Anvand instdllningen Blixt pa 
£ (se sidan 47) eller 
Anpassad belysning (se 
sidan 66). 

• Anvand instdllningen Punkt for 
AE-matning (se sidan 78). 




Scenen 

innehdllmdnga 
ljusa objekt, 
som t ex ett vitt 
fdremftl mol en 
1 jus bakgrund. 


Oka vdrdet for Kompensation for 
exponering (se sidan 64). 
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Problem 


Mojlig orsak 


Losning 


Min bild blev 
grynig- 


Kameran var 
for varm ndr 
bilden togs, 
vilket gav en 
grynigare bild. 


• Anvdnd Bildtips (se sidan 96). 

• Effekten minskar i takt med alt 
kameran kyls ner. For bdsta 
bildkvalitet ska du undvika att 
lagra kameran p6 mycket 
varma sldllen. 




Insfdllningen 
for ISO- 
hastighet var 

alltfor hog. 


Anvdnd en Idgre instdllning for 
ISO-hastighet (se sidan 80). 




Bildcns eller 
videoklippets 
komprimerings- 
instdllning var 
for hog. 


Anvdnd en Idgre 
komprimeringsinstdllning for 
Bildkvalitet eller Videokvalitet (se 

sid 71 och 73). 




Ljuset var inte 

Hllrdckligt 

starkt. 


• Vdnta tills de naturliga 
ljusfdrhallandena blir bdttre. 

• Ldgg till indirekt belysning. 

• Anvdnd blixten (se sidan 47). 


Det saknas 

bilderi 

kameran. 


Du inslallerade 
ell minneskort 
efter alt ha 
tagit en eller 
flera bilder, sa 
bilderna i det 
interna minnet 
syns inte . 


• Ta ut minneskortet. 

• Flytta bilderna fr&n 
internminnet till minneskortet 
(se sidan 127). 
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Problem 


Mojlig orsak 


Losning 


Fel datum 
och/eller 
klockslag 
visas. 


Datumet och/ 
eller tiden dr 
fclinstalld eller 
sa har du bytt 
tidszon. 


Du staller in datum och lid pa nytt 
genom alt anvdnda alternative! 
Datum och tid i 
konfigurationsmenyn (sc 

sidan 1 23). 


Lam pan for 
strom lyser 
men 

bildskarmen 
dr slackt. 


Bildskarmen 
har stdngts av 
pa grund av all 
kameran inte 
anvdnts p6 45 
sekunder. 


Tryck p6 knappen Direktvisning/ 
Uppspelning O/D so aktiveras 
bildskarmen pa nytt. 




Kameran kan 
ha r&kal ut for 
ett lillfalligl 
problem. 


Aterstdll kameran (se sidan 130). 


Strom lam pan 
lyser men 
kameran 
verkar ha 
hang; sig och 
fungorar into. 


Kameran kan 
ha rakat ut for 
ett lillfalligl 
problem. 


Aterstdll kameran (se sidan 1 30). 


Kameran ar 
mycket trog 
ndr jag 
f or soke r 
granska 
bilderna. 


Ett Idngsamt 

minneskort 

(sdsom ett 

MMGkort) kan 

p&verka 

bearbetnings- 

tiderna. 


G6 till Lagring pa sidan 191 och 
Minneskapacitet pa sidan 195 
for tips om minneskort. 
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n LI 

Problem 


Mojlig orsak 


Losning 


Vidcoinspcl- 


Du har ett 


• Vdli en Idqre kombinalion av 


niqnen 


d id re, 


uppldsninq/komprimerinq for 


avslutas 


lanqsammare 


videon (se sidan 73). 


abrupt. 


minneskort. 


• Byt ut minneskortet mot ett 


Vidcoklippot 




snabbare kort. Titta efter kort 


sparas, men 




med mdrkningen High 


dr kortare an 




Performance, Pro, Ultra eller 


■■ i i i ■ 
vantat. 




1 I- 1 c 1 

High Speed. 


Videoinspel- 


Minneskortet 


• Omformalera kortet i kameran 


ninqen 


kan vara 


(se sidan 1 8). 


avbryts 


defeld. 




abrupt och 






vidcon kan 






inte spelas 






upp. 






Kameran 


Orienterings- 


Delta dr normalt. 


skramlar ndr 


sensorn har en 




jaq skakar 


liten kula inuti 




den. 


ett metallholje 






som faststdller 






orienteringen, 






och som 






skramlar ndr 






kameran 






skakas (see 






sidan 34). 
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Problem 


Mojlig orsak 


Losning 


Kamoran 
kdnns varm 
(eller t o m 
het). 


Du anvdnder 
HP-ndtadap- 
tern eller har 
anvdnt 

kameran i 15 
minuter eller 
mer. 


Detta dr normalt. Om nagot 
verkar vara onormalt kan du 
emellertid stdnga av kameran, 
koppla ur den fran hallaren eller 
dockningsstationen och I6ta den 
svalna. Kontrollera sedan om 
kameran och batteriet visar tecken 
pa eventuella skador. 


Kamoran 
hakar upp 
sig ndr den 
upprdrtar en 
anslutning till 
datorn. 


USB-kabeln dr 
inte ordentligt 
anslulcn till 
kameran eller 
datorn. 


Kontrollera att USB-kabeln dr 
ansluten pa raft sdtt till kameran 
och datorn via hallaren eller 
dockningsstationen. Om 
problemet kvartst&r, prdva med att 
ansluta USB-kabeln till en annan 
USB-port pd datorn. 




Kameran har 
problem med 
den fasta 
programvaran 
(firmware). 


• Stdng av kameran och starta 
den sedan igen. Om det inte 
hjdlper, aterstdll kameran (se 
sidan 1 30). 

• Om problemet kvarst&r, ring 
HPs support (se sidan 167). 


Jag kan inle 
dverfora 
bilder f ran 
kamoran till 
datorn. 


Programme) 
HP Image Zone 
dr inte 
installerat pa 
datom. 


Installera programme! HP Image 
Zone (se sidan 1 9) eller Ids 
Anvdnda kameran utan att 
installera programmet HP Image 
Zone pd sidan 134. 




Datorn kan inte 
forst6 

standarden 

iv t r 

Picture transfer 
Protocol (PTP). 


Stall in kameran sa att den 
(ungerar som en diskenhet (se 
sidan 138). 
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Problem 


Moilig orsak 


Losning 


Jag far ett 
felmeddelan- 
de nar jag 
for over 
bilder till 
datom. 


En slot eller en 
elektrisk 
urladdning kan 
ha avbrutit 
overfdringen. 


Stdng programmet HP Image 
Zone Transfer, ta bort kameran 
fran hdllaren eller docknings- 
stationen och aterstdll kameran 
(se sidan 1 30). Slarta sedan om 
bildoverforingsproceduren (se 
sidan 101). 


Jag har 
problem mod 
att installera 
eller 
anvdnda 
HP Image 
Zone- 

programmet. 




• Las informationen om 
datorkrav (sidan 132). 

• Ga till HP Customer Support- 
webbplatsen: 
www.hp.com/ support 
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Felmeddelanden pa kameran 



Mcddclandc 


Mojlig orsak 


Lbsning 


BATTERIET AR 
SLUT. 


Batterispdnnin- 
gen dr for lag for 
alt kameran ska 
kunna forlsdlta 
fungera. 


Byt ut eller ladda batteriet, 
eller anvdnd en HP- 
ndtadaptcr. 


Batteriet dr for 
svagt for att en 
bild ska kunna 
fas 

eller 

Batteriet ar for 
svagt for 
inspelning av 
video. 


Batteriet dr for 
svagt for tagning 
av stillbilder eller 
inspelning av 
video. 


Kdp ett nytt batteri. 


Batteriet kan inte 
laddas 


Ett fel eller 
strdmavbrott 
intrdffade vid 
laddning, du 
anvdnder fel 
ndtadapter, 
batteriet ardefekt 
eller inget batteri 
dr installcrat. 


Gdr n&gra nya forsdk att 
ladda batteriet. Om delta 
misslyckas, kdp ett nytt 
batteri (se sidan 182). 


Batteriet ardefekt 


Batteriet dr 
kortslutet eller 
extremt 
dverurladdat. 


Kdp ett nytt batteri (se 
sidan 182). 
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Meddelande 


Mojlig orsak 


Losning 


Batteriet ar inte 
laddningsbart 


Det finns inget 
balteri i kameran, 
eller batteriet dr 
inte 

laddningsbart. 


Kontrollera att det sitter ett 
laddningsbart batteri i 
kameran och fdrsdk sedan 
ladda batteriet. Om detta 
misslyckas, kdp ett nytt 
batteri (se sidan 182). 


Batteriet ar inte 
laddningsbart 
eller fulladdat 


Det finns inget 
batteri i kameran, 
batteriet dr inte 
laddningsbart 
eller sa dr 
batteriet 
fulladdat. 


• Om batteriet dr ett 
engangsbatteri, byt ut 
det mot ett 
laddningsbart 
litiumjonbatteri. 

• Om batteriet dr ett 
litiumjonbatteri dr det 
fulladdat och du kan 
bdrja anvdnda 
kameran. 


bearbetning 
pagAr... 


Kameran haller 
pa att bearbeta 
data, som tex att 
spara den senast 
tagna bilden. 


Vdnta ndgra sekunder p6 
att bearbetningen ska 
upphora innan du tar 
dnnu en bild eller trycker 
p6 dnnu en knapp. 


LADDAR 
BLIXTEN... 


Kameran haller 
pa att ladda 
blixten. 


Det tar Idngre tid att ladda 

blixten ndr batteriet dr 

svagt. Om det hdr 

meddelandet visas ofta 
i ill-- i • • 
kan du benova byta ut 

eller ladda om batteriet. 
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Meddelande 


Mojlig orsak 


Losning 


FOKUS FOR LANGT 
BORTAoch 

blinkande 


Fokusavstdndet dr 
slorre an vad 
kameran klarar av i 
fokusintervallel 
Makro . 


• Vdlj elt annnat 
fokusinlervall an Makro 
$t (se sidan 42). 

• Flytta dig ndrmare 
molivet, inom intervallet 
for Makro ^£ -fokus (se 
sidan 42). 


FOKUS FOR NARA 

och blinkande 


Fokusavsl6ndel dr 
slorre an vad 
kameran klarar av i 
fokusintervallel 
Makro Jj^ eller 
Supermakro Q , 


Flytta dig Idngre bort fr6n 
molivet, inom intervallet for 
Makro eller Supermakro 
(fit (se sidan 42). 


SVAGT UUS - KAN 
EJ STALLA IN 
FOKUS 


Scenen dr for mdrk 
och kameran kan 
inte stdlta in fokus. 


• Ldgg till en extern 
ljuskalla. 

• Anvdnd fokuslaset (se 
sidan 40). Rikta sdkaren 
mol en ljusare del av 
scenen. 

• Se till alt fokuserings- 
lampan dr instdlld pd 
Auto (se sidan 120). 


KAN EJ STALLA 
IN FOKUS och 

blinkande JjV 


Kameran kan inle 
hilla fokus i 
fokusintervallel 
Makro eller 
Supermakro t£| 
fdrmodligen pa 
grund av lag 
kontrasl. 


• Anvdnd fokus lose t (se 
sidan 40). Rikta 
kameran mol en del av 
molivet som dr ljusare 
eller som har en kant 
med hog kontrasl. 

• Kontrollera att kameran 
befinner sig inom 
intervallet for Makro 

Ml i c 1 

^ eller Supermakro 
^jt (se sidan 42). 
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Meddelande 


Mojlig orsak 


Losning 


(varning for 
skakning) 


Ljuset dr svagl och 
bilden kommer 
troligen art bli 
suddig pagrund av 
den langa 
exponeringsliden. 


Anvdnd blixt (se sidan 47), 
placero kameran pa en stabil 
yta eller anvdnd ett statrv. 


Kortet ar last. Ta 
ut kortet ur 
kameran. 


Minneskortet ar 
I6st. 


Stdng av kameran och salt 
fdsspdrren pa minneskortet i 
olast lage. 


KORTET AR 
OLASLIGT 


Kameran kan inte 
Idsa minneskortet. 1 
likhet med andra 
medietyper kan det 
bli fel pa 
minneskort. Kortet 
kan vara (orvanskat 
etler av en typ som 
inte stbds. 


• Stdng av kameran och sl6 
sedan pa den igen. 

• Formatera om minnes- 
kortet (se sid 94 och 
131). 

• Fdrsdkra dig om att 
minneskortet dr av ratt typ 
for kameran (se 

sidan 191). Om kortet dr 
av rdtt typ kan du prova 
med att formatera det. 
Om det inte gar att 
formatera minneskortet 
ska du byta ut det. 


KORTET LAST 


Minneskortet ar 
I6st. 


Stdng av kameran och salt 
fdsspdrren pa minneskortet i 
olast lage. 


KORTET STODS 
INTE 


Minneskortet dr 
inte av en typ 
som stbds. 


Fdrsdkra dig om att 
minneskortet dr av rdtt typ 
for kameran (se 
sidan 191). 
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Meddelande 


Mojlig orsak 


Losning 


MINNET AR FULLT 

eller 

KORTET AR FULLT 


Det (inns inte 
tillrdckligt med 
plats i 

internminnet eller 
pa minneskortet 
(or att spara fler 
bilder. 


Overfdr bilderna fran 
kameran till datorn och 
radera sedan alia bilder 
fran internminnet eller 
minneskortet (se 
sidan 94). Du kan dven 
byta ut kortet mot ett nytt. 


Minnet ar for fullt 
forljudinspelning. 

eller 

Kortet ar for fullt 
for ljudinspelning. 


Det (inns inte 
tillrdckligt med 
plats i 

intemminnet eller 
pa minneskortet 
(or att spela in 
l,ud. 


Overfdr filerna fran 
kameran till datorn och 
radera sedan alia bilder 
fran internminnet eller 
minneskortet (se 
sidan 94). Du kan dven 
byta ut kortet mot ett nytt. 


Inga bilder pa 
kortet. 


Du tror att det 
saknas bilder 
men det finns 
inga bilder pfi 
minneskortet. 


• Ta ut kortet och 
kontrollera om bilderna 
finns i internminnet. 

• Ta nagra bilder. 


KORTET AR 
OFORMATERAT 
eller KORTET HAR 
FEL FORMAT 


Minneskortet 

behdver 

tormateras. 


Formatera minneskortet. 

Ndr du formaterar 

i i ii 
minneskortet raderas alia 

filer som finns p6 kortet. 


INGET KORT 1 
KAMERAN: Ettfel 
uppstod nar 
bilden sparades. 
Sdtt i samma kort 
igen. 


Minneskortet togs 
ut medan bilder 
sparades, eller sa 
(inns det inget 
minneskort i 
kameran. 


Sdtt i ett minneskort i 
kameran. 
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Meddelande 


Mojlig orsak 


Ldsning 


FEL NAR VIDEO 
SPARADES. 

eller 

FEL NAR BILDEN 
SPARADES 


Minneskortel var 
halvldst eller logs ut 
innan kameran 
hade skrivit (drdigt 
pa kortet. 


• Kontrollera alt fliken pa 
minneskortet dr helt i den 
oldsta positionen. 

• Vdnta tills minneslampan 
slutar blinka innan du tar 
ut minneskortet ur 
kameran. 


Kan ej formatera. 


Det ar fel pa 
minneskortet. 


By! ut minneskortet. 


Kan inte visa bilden 

<(ilnamn> 


En bild har tagits 
med en annan 
kamera eller sa 
blev bildfilen 
skadad pa grund 
av aft kameran 
stdngdes av pa fel 
salt. 


• Overfdr bilden till datorn 
och torsdk dppna den 
med programme! 

HP Image Zone. 

• Ta inte ut minneskortet 
medan kameran dr 
paslagen. 


Inga enheter ar 
anslutna till 
kamerans 
dockningsstation. 


Kameran kanske 
inte sitter ordentligt 
i docknings- 
stationen, eller s6 
ar kablarna inte 
ordentligt anslutna. 


Se till att kameran sitter 
ordentligt i 

dockningsstationen och 
kontrollera USB-kabelns 
kontakter bade pa 
dockningsstationen och p6 
skrivaren, datorn eller TV:n. 


Inga utskrivbara 
bilder i minnet. 

eller 

Inga utskrivbara 
bilder pa kortet. 


Det finns inga 
stillbilder i 
kameran. 
Videoklipp kan 
inte skrivas ut 
direkt fran 
kameran. 


Koppla bort kameran (ran 
skrivaren och ta stillbilder 
innan du ansluter kameran 
till skrivaren igen. 
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Meddelande 


Mojlig orsak 


Losning 


Kan inte skriva ut 
videoktipp. 


Du forsokte 
markera ett 
videoklipp for 
utskrift. 


Om din skrivare stoder 
utskrift av videoklipp ska 
du overfora videoklippen 
till datorn och skriva ut 
dem darifran. 


Kortet fullt. 
Kamoran kan inte 
spara val for 
delning. 

eller 

Minnet fullt. 
Kamoran kan inte 
spara val for 
delning. 


Det finns inte 
lillrackligt 
utrymme i minnet 
eller pa 

minneskortet for 
alt spara dina 
HP Instant Share 

val i kameran. 


Overfor bilderna frdn 
kameran till datorn och 
radera sedan alia bilder 
fran internminnet eller 
minneskortet (se 
sidan 94). Du kan dven 
byta ut kortet mot ett nytt. 


Utrymmet pa 
kortet rdcker inte 
for att rotera 
bilden. 

eller 

Utrymmet i 
minnet rdcker inte 
for att rotera 
bilden. 


Det finns inte 
lillrackligt med 
plats i 

internminnet eller 
pa minneskortet 
(or att rotera 
bilden. 


Overfor bilderna fran 
kameran till datorn och 
radera sedan alia bilder 
fran internminnet eller 
minneskortet (se 
sidan 94). Rotera sedan 
bilden. 


Utrymmet pa 
kortet rdcker inte 
for att spara 
uppdaterad bild. 

eller 

Utrymmet i 
minnet rdcker inte 
tor att spara 
uppdaterad bild. 


Det finns inte 
lillrackligt med 
plats i 

internminnet eller 
pa minneskortet 
(or att spara 
bilden efter 
borttagning av 
roda ogon. 


Overfor bilderna frdn 
kameran till datorn och 
radera sedan alia bilder 
fran internminnet eller 
minneskortet (se 
sidan 94). Ta sedan bort 
roda ogon fr&n bilden 
med h|alp av programme! 
HP Image Zone. 
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Meddelande 


Mdjlig orsak 


Losning 


Bilden dr for stor 
for art fdrstoras. 


Bilden har tagits 
med en annan 
kamera. 


Overfdr bilden till dalorn 
och visa den med hjdlp av 
programmet HP Image 
Zone. 


Bilden dr for stor 
for art roteras. 


Bilden har tagits 
med en annan 
kamera. 


Overfdr bilden till dalorn 
och rotera den med hjdlp 
av programmet HP Image 
Zone. 


Okdnt bildfel. 
Kan inte slutfora 
begdran. 


Kameran kunde 
inte utfdra den 
dndring av 
bilden som du 
begdrde. 


• Fdrsdk dndra bilden 
igen. 

• Om samma 
meddelande visas 
overfdr du bilden till 
datorn och dndrar den 
med hjalp av 
programmet HP Image 
Zone. 


Eft fel har 
uppstatt pa 
kameran. 

eller 

Det har uppstatt 
eft fel pa 
kameran och 
kameran stdngs 
av. 


Kameran kan ha 
rakat ut for ett 
tillfdlligt problem. 


Stdng av kameran och 
starta den sedan igen. Om 
det inte hjdlper kan du 
prova med att aterstdlla 
kameran (se sidan 1 30). 
Om problemet kvarstdr ska 
du anteckna felkoden och 
ringa HP Support (se 
sidan 167). 
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Meddelande 


Mojlig orsak 


Lbsning 


USB-kabeln stods 
inte 


Kamerans hdllare 
eller 

dockningsstation 
dr ansluten till en 
skrivare med fel 
typ av kabel, 
eller s6 dr 
skrivaren inte 
PictBridge- 
certifierad. 


Anvdnd den USB-kabel 
som fdljde med kameran. 
Den storre, platta 
kontakten pa kabel n (se 
sidan 103) ska anslutas till 
skrivaren, vanligtvis pa 
framsidan av skrivaren. 
Om skrivaren inte har 
n6got uttag for denna typ 
av USB-kabel, dr det inte 
en PidBridge-certifierad 
skrivare och kan inte 
anvdndas tillsammans 
med kameran. Skrivaren 
m&ste vara mdrkt med den 
officiella PictBridge- 
logotypen 't. 


Den valda 
utskriftsstorleken 
dr storre an del 
valda 

pappersformatet. 


Utskriftsstorleken 
dr for stor for 
pappersformatet. 


Tryck p6 • il §jr 1 -knappen p6 
kameran for att dterga till 
bilden Skrivarinsta lining 
och vdlj en utskriftsstorlek 
som stammer med 
pappersformatet. Du kan 
ocks6 vdlja ett storre 
pappersformatoch Idgga i 
storre papper i skrivaren. 


Pappersfel. 


Pappersfacket 
kan vara tomt, 
eller s6 har 
papperet fastnat i 
skrivaren. 


• Undersdk 
pappersfacket. Fyll pa 
det om del dr tomt. 

• Undersdk 
pappersbanan for alt 
se om ett papper har 
tastnat. la i sa tall bort 
det. 
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Meddelande 


Mojlig orsak 


Losning 


Slut pa papper i 
skrivaren. 


Papperet har 
tagit slut i 
skrivaren. 


Ldgg i papper i skrivaren 
och tryck sedan pa OK 
eller knappen Fortsdft pa 
skrivaren. 


Papperet har inte 
placerats pa ratt 
sdtt i skrivaren. 


Papperet ar inte 
korrekt placerat i 
pappersfacket. 


Justera papperets 
placering och fdrsok igen. 


Papperet har 
fastnat i 
skrivaren. 


Papperet har 
fastnat i 
skrivaren. 


Stdng av skrivaren, rensa 
bort papperstrasslet och 
sla sedan pa skrivaren. 


Den valda 
kombi nation en av 
papperstyp och - 
storlek stods ej. 


Du fdrsdker 
skriva ut en bild 
som dr stdrre an 
pappersstorleken 
eller skriva ut 
kantfria utskrifter 
pa vanligt 
papper eller pa 
en skrivare som 
inte stdder denna 
funktion. 


Prova med att vdlja en 
mindre utskriftsstorlek eller 
fdrsok anvdnda 
fotopapper for att kdra 
kantfria utskrifter. 


Det dr problem 
med skrivarens 
black. 


Bldcket kan vara 
pa vag att ta slut, 
eller sa stods inte 
bldckpatrons- 
typen av 
skrivaren. 


Byt ut bldckpatronen med 
en patrontyp som stods. 


Del ar slut pa 
black i skrivaren. 


Det ar slut pa 
black i skrivaren. 


n ■ ■ 1 1 — 1 

oyt ut blackpatronen. 
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Meddelande 


Mdjlig orsak 


Losning 


Lag bldckniva. 


Bldcket i 
bldckpatronen 
holler pa all la 

slut. 


Byt ut bldckpatronen. Du 
kanske kan skriva ut nagra 
bilder med den nuvarande 
bldckpatronen, men 
fdrgerna och bildkvaliteten 
blir kanske inte sa bra. 


Skrivarfel. 


Det dr problem 
med skrivaren. 


Stdng av skrivaren och 
starta den sedan igen. 
Tryck p6 p6 
kameran. Gor om 
utskriften. 


Kan inte 
kommunicera 
mcd skrivaren. 


Del (inns ingen 
fdrbindelse 
mellan kameran 
och skrivaren. 


• Kontrollera att skrivaren 
dr paslagen. 

• Kontrollera atl kabeln 
dr ansluten mellan 
skrivaren och kameran 
eller 

dockningsstationen. 
Om delta inte hjdlper 
kan du stdnga av 
kameran och koppla 
borl USB-kabeln. Stdng 
av skrivare och sl6 pa 
den igen, 6teranslut 
USB-kabeln och sift p6 
kameran. 


Skrivarens lock or 
dp pet. 


Skrivaren dr 
oppen. 


Stdng locket till skrivaren. 


Skrivhuvudet dr 
felaktigt eller 
saknas. 


Skrivhuvudet dr 
av (el modell eller 
saknas. 


Installera ett nytt 
skrivhuvud, stdng av 
skrivaren och starta den 
sedan igen. 
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Meddelande 


Mojlig orsak 


Losning 


Skrivarens 
blackpatronslock 
ar oppet. 


Skrivarens 
blackpatronslock 
ar oppet. 


Stang bldckpatronslocket. 


Skrivarpatronen 

(!■•* ii 
ar telaktig eller 

saknas. 


Skrivarpatronen 
dr av fel modell 
eller saknas. 


Installera en ny patron, 
... i ■ 
stang av skrivaren och 

starta den sedan igen. 
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Felmeddelanden p6 datorn 



Meddelande 


Mojlig orsak 


Losning 


Kan cj ansluta till 
produkten 


Datorn behdver 
komma at filerna 
i minnel under 
installationen av 
HP Instant 
Share. Emellertid 
dr internminnet 
full! eller so ar 

m i nnoc trifle! riilll 
1 1 II 1 11 IcbSUI Icl IUIII 

eller I6st. 


Om interminnet eller 
minneskortet dr fullt ska du 
dverfora bilderna till en 
dator (se sidan 101) och 
ddrefter radera dem fran 
kameran (se sidan 94). 
Om minneskortet dr last, 
vrider du lasspdrren pa 

knrtet till nlft<:t IririP 
rui ici iiii ijiuii iuuc. 




Kameran dr 
avstdngd. 


SI6 pa kameran. 




Kameran 
(ungerar inte pa 
raH salt. 


Prova med att ansluta 
kameran direkt till en 
PictBridge-certifierad 
skrivare och skriv ut en 
bild. Ddrmed kan du 
verifiera om minneskortet 
(lillval), USB-anslutningen 
och -kabeln fungerar som 

<-Jr> clfci ollor into 




Kabeln dr inle 
korrekl ansluten. 


Se till att kabeln dr 
ordentligl ansluten till 
datorn och kameran. 




Minneskortet dr 

last. 


Sdtt lasspdrren p6 
minneskortet i ol&st Idge. 
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Meddelande 


Mojlig orsak 


Losning 


Kan ej ansluta till 
produkten ((oris.) 


Instdllningen 
Digitalkameracir 

vald p6 kame- 
ran, men datorn 
identifierar inte 
kameran som en 
digitalkamera. 


Andra instdllningen av USB- 
konfiguration till Diskenhet 
(se sidan 124). Kameran 
visas som en harddisk pa 
datorn sa att du kan kopiera 
bildfilerna fran kameran till 
hdrddisken. 




Kameran dr 
ansluten till 
datorn via en 
inkompatibel 
USB-hubb. 


Anslut kameran direkt till 
en USB-port pa datorn. 




Du anvdnder en 
HP Photosmart 
R-series dock- 
ningsstation och 
glomde att tryc- 
ka pa knappen 
Save/Print 
(Spara/Skriv ut). 


Tryck pa knappen Save/ 
Print (Spara/Skriv ut) pa 

dockningsstationen. 




USB- 

anslutningen 
misslyckades. 


Starta om datorn. 


Kunde ej sdnda 
till tjdnsten 


Datorn dr inte 
Internet-ansluten. 


Se till att datorn dr online. 


Ko m muni l< at ions- 
problem 


En annan 
HP Instant 
Share 

programvara 
kdrs med 
exklusiv atkomst 
till kameran. 


Stdng del andra 
HP Instant Share 

programmet. 
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Sa far du hjalp 

Del har avsnittet innehaller supportinformation for din 
digitalkamera, inklusive information om vara supportwebbplatser, 
en forklaring av supportprocessen samt supporttelefonnummer. 

HPs webbplats for funktionshindrade 

Kunder med funktionshinder kan fe hjalp pa 
www.hp.com/hpinfo/ community/accessibility/ prodserv. 

HP Photosmart-webbplatsen 

Pea www.hp.com/photosmart hittar du foljande information: 

• Tips pa effektiv och kreativ anvdndning av kameran 

• Uppdaterade drivrutiner och programvara till 
HPs digitalkameror 

• Registering av din produkt 

• Prenumerera pa nyhetsbrev, drivrutins- och 
programuppdateringar samt supportvarningar 

Supportprocessen 

HPs supportprocess fungerar bast om du gar igenom 
foljande steg i angiven ordning: 

1. Ga igenom felsokningsavsnittet i den hdr 
anvandarhandboken (se Problem och losningar pa 

sidan 138). 

2. Ga till HP Customer Support-webbplatsen. Om du har en 
internet-anslutning kan du (6 mycket information om din 
digitalkamera. Besok HPs webbplats for produkthjalp, 
drivrutiner och programuppdateringar pa adressen 
www.hp.com/support. 
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Webbplatsen dr tillgdnglig pd foljande sprdk: Svenska, 
engelska, franska, tyska, italienska, portugisiska, 
spanska, nederldndska, traditionell kinesiska, forenklad 
kinesiska, japanska och koreanska. (Dansk, finsk och 
norsk supportinformation dr endast tillgdnglig pd 
engelska.) 

3. Vdnd dig till HPs e-support. Om du har tillgdng till 
internet kan du kontakta HP via e-post genom art gd till 
www.hp.com/support. Du kommer art fd ett personligt 
svar frdn en tekniker pd HP Customer Support. Support 
per e-post dr tillgdnglig pd de sprdk som rdknas upp pd 
webbplatsen. 

4. (Kunder i USA och Kanada hoppar over detta steg.) 
Kontakta din lokala HP-forsdljare. Om din digitalkamera 
har ett maskinvarufel ska du ta den till din lokala HP- 
fdrsdljare. Servicen dr gratis sd Idnge garantin gdller (or 
digitalkameran. 

5. Kontakta HP Customer Support om du vill ha hjdlp per 
telefon. Om du inte kan losa problemet med alternativen 
ovan, kan du ringa HP (or support. 

Gd till www.hp.com/support (or information. 

Telefonsupport 

Telefonsupport dr tillgdnglig bdde under och efter 
garantiperioden. 

Ring HP ndr du sitter vid datorn och har digitalkameran till 
hands. For att det ska gd snabbare att fd service bor du vara 
beredd pd att uppge foljande: 

• Digitalkamerans modellnummer (pd framsidan av 
kameran) 
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• Digitalkamerans serienummer (pd undersidan av 
kameran) 

• Datorns operativsystem och tillgdngliga RAM 

• HP-programvarans versionsnummer (pd CD-etiketten) 

• Meddelanden som visades ndr problemet uppstod 

De tilldmpliga villkoren (or HPs telefonsupport kan komma art 
dndras utan foregdende meddelande. I tabellen pd de 
foljande sidorna hittar du telefonnummer till support i ditt 
land eller region. HP Customer Supports telefonnummer och 
rutiner kan komma att dndras. Gd till foljande webbplats for 
att se efter vilka villkor som gdller for telefonsupport i ditt 
land eller region: www.hp.com/support. 

Inom garantitiden: 

• Afrika, Asien/Stillahavsomradet, Kanada, Latinamerika, 
Mellanostern och USA: Telefonsupporten dr kostnadsfri 
under ett dr frdn kopdatumet. 

• Europa: 1 drs standardgaranti. Observera att olika 
garantivillkor kan gdlla varje land/region i enlighet med 
lokala lagar. 

Efter garantiperioden har du olika alternativ beroende pd 
var du bor: 

• USA, Kanada och Asien/Stillahavsomradet: Ring 
HP Customer Support. En avgift per incident kommer 
dock att debiteras. 

• Europa: Returnera produkten till dterfdrsdljaren eller ring 
HP Customer Support. En avgift per incident kommer 
dock att debiteras. 

• Latinamerika: Ring HP Customer Support (efter 31 
oktober 2005 kommer en avgift att debiteras). 
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Telefonsupportvdrlden over 

Om ditt land eller din region tnte finns med i den foljande 
listan, se www.hp.com/supportforsupporlinformalion. 



Ausiruiia 


1300 721 147 


Australia (out-of-warranty) 


1902 910 910 




021-3881-4518 




800-810-3888 








9R09 ilOQft 

ZOUZ *t\J70 


India 


1 ADO 44. 11X7 


Indonesia 


+A9 (91 \ ^0 140ft 

tut IZ 1 I JJU «J*+UO 


B & 


UJ/U'UUUJ 1 1 




WJ J JJJ 7IIUV 
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New Zealand 


0800 441 147 


Philippines 


2 867 3551 


Singapore 


6 272 5300 




02-8722-8000 


Inu 


+66 (2) 353 9000 


Viet Nam 


+84 88234530 
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Argentina (Buenos Aires) 


54-11-4708-1600 


Argentina 


0-800-555-5000 


Brasil (Sao Paulo) 


55-11-4004-7751 


Brasil 


0-800-709-7751 


Canada 


1-800-474-6836 


Chile 


800-360-999 


Colombia (Bogota) 


571-606-9191 


Colombia 


01-8000-51-4746-8368 


Costa Rica 


0-800-011-1046 


Ecuador (Andinatel) 


1-999-1 19 




800-711-2884 


Ecuador (Pacifitel) 


1-800-225-528 




800-711-2884 


El Salvador 


800-6160 


Guatemala 


1-800-71 1-2884 


Jamaica 


1-800-71 1-2884 


Mexico (Mexico City) 


55-5258-9922 


Mexico 


01-800-472-68368 


Panama 


1-800-71 1-2884 


Paraguay 


009 800 54 1 0006 


Peru 


0-800-10111 


Puerto Rico 


1-877-232-0589 


Republica Dominicana 


1-800-711-2884 


Trinidad & Tobago 


1-800-71 1-2884 


United States 


1-800-474-6836 


Uruguay 


0004-054-177 


Venezuela (Caracas) 


58-212-278-8666 


Venezuela 


0-800-474-68368 
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A Batterihantering 



Kameran anvdnder ett laddningsbart HP Photosmart R07 
litiumjonbatteri for kameror i HP Photosmart R-series 
(L1812A/L1812B). 

Viktigt om batterier 

• Sdtt alltid balteriet i kameran pa rdtt sdtt (se sidan 1 4). 
Om du sdtter i batteriet at fel hall kan det visserligen gd 
att stdnga luckan, men kameran kommer inte att fungera. 

• Nya laddningsbara litiumjonbatterier levereras delvis 
laddade. Ladda dem fullstdndigt innan du anvdnder 
dem. 

• Om du inte avser atl anvdnda kameran pd mer an tvd 
mdnader bdr du Idta kameran vara ansluten till 

HPs ndtadapter. Kameran laser av batteriet med jdmna 
mellanrum for att du ska kunna vara sdker pd att kameran 
alltid dr redo att anvdndas. 

• Ett laddningsbart litiumjonbatteri kan Idmnas i kameran, 
dockningsstationen eller snabbladdaren hur Idnge som 
heist utan att komma till skada. 

• Om ett laddningsbart litiumjonbatteri inte har anvdnts pd 
over tvd mdnader ska du ladda det innan du anvdnder 
det igen. Ladda litiumjonbatterier fullstdndigt var sjdtte till 
tolfte mdnad, sd fdrldngs deras livsldngd. 

• Litiumjonbatteriernas prestanda forsdmras med tiden, 
sdrskilt om de fdrvaras och anvdnds vid hoga 
temperaturer. Om batteridriftstiden dr oacceptabelt kort, 
bor du byta ut batteriet. 
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Forldnga batteriets driftstid 

For art spara pa batterierna slangs kamerans bildskdrm 
automatiskt av om du inte tryckl pa ndgon knapp pa 45 
sekunder. Tryck pa ndgon av knapparna sd aktiveras 
kameran. Om du inte trycker pd ndgra knappar under 
viloldget, slangs kameran av efter ytlerligare 5 minuter, 
sdvida den tnte dr ansluten till en dator, skrivare eller HP- 
ndtadapter. 

Hdr dr ndgra tips som fdr batteriet att rdcka Idngre: 

• Sdtt instdllningen Ljusstyrka pa skdrmen till Lag (se 
sidan 1 1 8), sd minskas bildskdrmens energifdrukning. 

• Minimera anvdndningen av blixt genom att stdlla in 
kameran pd Autoblixt (se sidan 47). 

• Anvdnd endast optisk zoom ndr det dr nddvdndigt, sd 
minimeras objektivets rorelse (se sidan 45). 

• Om du sldr pd kameran endast i syfte att titta pd bilder, 
tryck ned O/O medan du sldr pd kameran. Dd startas 
kameran i Idget Uppspelning utan att objektivet falls ut, 
vilket sparar pd batteriet. 

• Om du berdknar att ta fler an tvd bilder var femte minut 
ska du Idmna kameran pd, sd behdver inte objektivet 
fdllas ut och in lika ofta. 

• Anslut kameran till HPs ndtadapter, antingen via hdllaren 
eller dockningsstationen ndr du dverfor bilder till datorn 
eller vid utskrift. 
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Sdkerhetsatgdrder vid anvandning av 
batterier 

• Slang inte batteriet i dppen eld och hetta inte upp det. 
Fdrvara alltid laddade batterier pd ett svalt stdlle. 

• Anslut inte batteriets positiva och negativa poler till 
varandra genom med ett metallfdremdl (sdsom en kabel). 

• Du far inle bdra eller lagra batteriet tillsammans med 
mynt, halsband, hdrndlar eller andra metallforemal. Det 
dr sdrskilt (arligt for anvdndaren att placera ett litium- 
jonbatteri tillsammans med mynt! For att undvika skador 
far du inte Idgga batteriet i en ficka med vdxelmynt. 

• Du far inte punktera batteriet med en spik, sld pd det med 
en hammare, kliva pd det eller pd annat sdtt utsdtta det 
for kraftiga stdtar. 

• Ldd inte direkt mot batteriet. 

• Utsdtt inte batteriet for sot- eller saltvatten, och Idt del inte 
bli vdtt. 

• Du fdr inte montera isdr eller modifiera batteriet. Batteriet 
innehdller sdkerhets- och skyddsanordningar som, om de 
skadas, kan ge upphov till att batteriet alstrar vdrme, 
exploderar eller antdnds. 

• Du mdste omedelbart sluta anvdnda batteriet om det 
under anvandning, laddning eller fdrvaring utsdndrar en 
ovanlig lukt, kdnns alltfor varmt (notera att det dr normalt 
att batteriet kdnns varmt), dndrar fdrg eller form eller 
verkar onormalt pd ndgot annat sdtt. 

• Om batteriet skulle Idcka och du rdkar fd batterivdtska i 
dgat, fdr du inte gnida dig i dgat. Skolj ordentligt med 
vatten och sdk Idkarhjdlp omedelbart. Om du inte 
kommer under behandling kan batterivdtskan skada 
dgat. 
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Strominclikatorer 



Strdmindikatorerna, som visar stromkdlla och dterstdende 
batteridriftstid, dr mest rattvisande efter ndgra minuters 
anvdndning. I fdljande tabell fdrklaras indikatorernas 
betydelse. 



Ikon 


Beskrivning 


d« 1 


Balteriet har mer an 70 procent av sin driftstid kvar. 




Batteriet har 30 till 70 procent av sin driftstid kvar. 


□ | Batteriet har 10 till 30 procent ov sin driftstid kvar. 




Batterinivdn dr I6g. Direktvisning dr inaktiverad, men 




du kan fortfarande granska bilder i Uppspelning och 




anvdnda menyerna. 


4 1 


Batteriet dr helt urladdat. Kameran kommer att 


Blinkande 


fortsdtta att stdngas av. 




Kameran drivs med ndtstrdm (med ett ej laddningsbarl 




balteri eller inget batteri installerat). 


Animerat 


Kameran drivs med ndtstrdm och batteriet h&ller pa att 


batten 


laddas. 


som fylls 




ASS 


Kameran har laddat batteriet och drivs med ndtstrdm. 



OBS! Om kameran dr utan batteri under en Idngre tid, kan 
klockan dterstdllas till det datum och klockslag dd 
kameran senast stdngdes av. Du kan bli ombedd att 
uppdatera datum och tid ndsta gang du sldr pd kameran. 
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Batteriprestanda 

I foljande tabell visas prestandan hos del laddningsbara 
litiumjonbatteriel HP Photosmart R07 i olika 
anvandningssituationer: 



Typ av anvdndning 




Mest ekonomiskt om du tar Her an 30 
bilder i manaden 


God 


Mest ekonomiskt om du tar fdrre an 30 
bilder i manaden 


God 


Omfattande blixtanvdndning, frekventa 
bilder 


L7oa 


Omfattande anvdndning av video 


God 


Omfattande anvdndning av Direktvisning 


God 


Batterilivsldngd i stort 


God 


L6g temperatur/anvdndning pa vintern 


Skdlig 


Anvdndning sdllan (utan dockning) 


Skdlig 


Anvdndning sdllan (med dockning) 


God 


Reservbatteri (for langtidslagring) 


Dalig 


Vill ladda batterierna 


To 
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Antal bilder per batten 



Foljande tabell visar det minimala, maximala och 
genomsnittliga antal bilder som kan tas med det 
laddningsbara litiumionbatteriet HP PhotoSmart R07. 



Minimalt 


Maximalt 


Uppskattat antal 


antal bilder 


antal bilder 


bilder vid 






genomsnittlig 






anvdndning 


100 


190 


135 



I tabellen ovan gdller for samtliga (all att fyra bilder togs vid 
varje tillfdlle, med minst 5 minuter mellan tillfdllena. 
Dessutom: 



• Det minimala antalet bilder erhalls vid omfattande 
anvdndning av Direktvisning (30 sekunder per bild) och 
Uppspelning (15 sekunder per bild) och Blixt pa. 

• Det maximala antalet bilder erhalls vid minimal 
anvdndning av Direktvisning (10 sekunder per bild) och 
Uppspelning (4 sekunder per bild). Blixt anvdnds for 25% 
av bilderna. 

• Det genomsnittliga antalet bilder erhalls ndr Direktvisning 
anvands i 15 sekunder per bild och Uppspelning 

anvdnds i 8 sekunder per bild. Blixt anvdnds for 50% av 
bilderna. 
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Ladcla om litiumjonbatteriet 

Du kan ladda litiumjonbatteriet HP Photosmart R07 nar 
kameran dr i hdllaren eller dockningsstationen eller med 
HP Photosmart-snabbladdaren som tillval (se sidan 181). 



I foljande tabell visas den genomsnittliga laddningstiden for 
ett helt urladdat batteri, baserat pa laddningsplats. 



Laddningsplats 


Genom- 


Signaler 




snittlig 






iaddnings- 






tid 




Laddning i kameran, 


4-6 timmar 


Laddning: Strdmlampan blinkar. 


anslutcn till 




Laddning klar: Strdmlampan pa 


HPs ndtadapter via 




kameran slangs av och batteri mdtaren 


1 o II 

hdllaren 




dndras till □ pa bildskdrmen. 


Laddning i kameran 


4-6 timmar 


Laddning: Dockningslampan blinkar. 


med en HP- 




Laddning klar: Strdm/minneslampan 


ndtadapter via en 




pa kameran slocknar, eller 


HP Photosmart R- 




strdmlampan pa dockningsstationen 


series docknings- 




bdrjar lysa med fast grdnt sken. 


station 




Batteri mdtaren dndras till D K =pi 






pa bildskdrmen 


1 docknings- 


2,5-3,5 


Laddning: Dockningslampan blinkar. 


stalionens 


timmar 


Laddning klar: Lampan for det extra 


batteri Jack 




batteriel pa dockningsstationen slutar 



blinka och bdrjar lysa. 



HP-snabbladdaren 1 timme Laddning: Snabbladdarens lampa 
lyser gult. 

Laddning klar: Snabbladdarens 
lampa lyser grdnt. 
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Sakerhetsatgarder vid laddning av 
litiumjonbatterier 

Kameran, hdllaren, dockningsstationen och snabbladdaren 
kan vara varma medan de laddar ett litiumjonbatteri. Detta 
dr normalt och inget art oroa sig for. Du bor emellertid folja 
sdkerhetsfdreskrifterna nedan. 

• Ladda inte nagot annat batteri an HP Photosmart R07 
litiumjonbatteri i kameran, dockningsstationen eller 
snabbladdaren. 

• Sdtt litiumjonbatterierna at rdtt hall i kameran, 
dockningsstationen eller snabbladdaren. 

• Anvdnd kameran, hdllaren, dockningsstationen och 
snabbladdaren endast pa torra platser. 

• Ladda inte litiumjonbatteriet pa en mycket varm plats, 
som i direkt solljus eller ndra en brasa. 

• Ndr du laddar ett litiumjonbatteri far du inte tdcka over 
kameran, hdllaren, dockningsstationen eller 
snabbladdaren pa nagot salt. 

• Anvdnd inte kameran, hdllaren, dockningsstationen eller 
snabbladdaren om litiumjonbatteriet verkar vara skadat 
pd ndgot sdtt. 

• Plocka inte isdr kameran, hdllaren, dockningsstationen 
eller snabbladdaren. 

• Koppla ur HP-ndtadaptern eller snabbladdaren frdn 
eluttaget innan du rengdr dem. 

• Vid omfattande anvdndning kan litiumjonbatteriet borja 
svdlla. Om det blir svdrt att sdtta i batteriet eller ta ut det 
frdn kameran, dockningsstationen eller snabbladdaren 
bor du sluta anvdnda batteriet och ersdtta det med ett 
nytt. Ldmna in det gamla batteriet for dtervinning. 
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B Kopa kameratillbehor 



Du kan kopa ytterligare tillbehor till din kamera. 
Om du vill ha information om din 

HP Photosmart R817/R818 och kompatibla tillbehor, gd till: 

• www.hp.com/photosmart (USA) 

• www.hp.ca/ photosmart (Kanada) 

• www.hp.com (ovriga Idnder/regioner) 

Om du vill kopa tillbehor ska du gd till din lokala 
dterforsdljare eller bestalla dem online frdn: 

• www.hpshopping.com (USA) 

• www.hpshopping.ca (Kanada) 

• www.hp.com/eur/hpoptions (Europa) 

• www.hp.com/apac/homeandoffice 

(Asien/Stillahavsomrddet) 

Nedan anges nagra av tillbehdren till digitalkameran. 
Kameratillbehoren dr kanske inte tillgdngliga i alia lander/ 
regioner. 

• HP Photosmart R-series 
dockningsstation— 

C8887A/C8887B 
Ladda kamerans batteri plus ett 
extra batteri i det extra 
laddningsfacket, sd dr kameran 
alltid redo att anvdndas. Overfdr enkelt foton till datorn, 
skicka foto-e-post via HP Instant Share eller skriv ut (oton 
med en enkel knapptryckning. Anslut kameran till din TV 
och visa bildspel med hjdlp av fjdrrkontrollen. 




Kopa kameratillbehor 181 



Inkluderar en dockningsstation med ett extra 
laddningsfack for ett litiumjonbatteri, en fjdrrkontroll, ett 
laddningsbart HP Photosmart R07 litiumjonbatteri, en 
audio/video-kabel, en USB-kabel och en HP-ndtadapter 
(endast Nordamerika). 

* HP Photosmart snabbladdarpaket for 

HP Photosmart R-series-kameror— LI 810A/L1 810B 

Snabb omladdning av litiumjonbatteriet, plus skydd for 
HP Photosmart R-series-kameran. Innehdller allt du 
behover for att ge kameran ett "hem" ndr du dr hemifran: 
en laddare, ett kamerafodral, ett resefodral och ett 
laddningsbart HP Photosmart R07 litiumjonbatteri. 

* Laddningsbart HP Photosmart R07 litiumjonbatteri for 
HP Photosmart R-series-kameror— LI 81 2A/L1 81 2B 
Batteri med hog kapacitet som kan laddas om hundratals 
ganger. 

• HP Photosmart 3,3 V natadapter for 

HP Photosmart R-series-kameror— C8912B/C8912C 

Det hdr dr den enda natadapter som stods for 
anvandning med R-series-kameror. 

• HP Photosmart SD-minneskort 

(For viktig information om vilka minneskort som stods, se 
Lagring pa sidan 191 .) 

• HP Photosmart 64 MB SD-minneskort-Ll 872A/ 
L1872B 

• HP Photosmart 1 28 MB SD-minneskort— LI 873A/ 
L1873B 

• HP Photosmart 256 MB SD-minneskort-Ll 874A/ 
L1874B 

• HP Photosmart 512 MB SD-minneskort-Ll 875A/ 
L1875B 
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• HP Photosmart 1 GB SD-minneskort— LI 876A/L1 876B 

• HP Photosmart undervattensfodral for HP Photosmart 
R817/R818-Q6218A 

Skydda din HP Photosmart R81 7/R81 8-kamera ned till 
40 meters djup ndr du dyker eller snorklar, eller ndr du 
behdver skydda kameran mot vdder och vind. Fodralet 
ger tillgang till alia kamerans knappar, och inkluderar eft 
handledsband, en extra O-ring och en rengdringssats. 

• HP Photosmart skyddsfodral for HP Photosmart 
R-series-kameror— Q62 1 5A 

Skydda din HP Photosmart R-series-kamera med delta 
vdderbestdndiga fodral. Fodralet dr utformat for att passa 
HP Photosmart R-series-kameror, och skyddar kameran 
mot vdder och vind: Idtt regn och snd, sand som blaser 
omkring, damm. 

• HP Photosmart Premium-vaska for HP Photosmart R- 
series-kameror— LI 81 1A 

Skydda din HP Photosmart R-series-kamera med en 
stoppad Iddervdska. Den hdr vdskan, som dr 
specialdesignad (or HPs digitalkameror har en ficka for 
minneskort, extra batterier och annat. 

• HP Photosmart svart kameravaska— Q62 1 6A 

Skydda din HP Photosmart R-series-kamera med denna 
svarta sportvdska. Vdskan dr utformad for att passa 
HPs digitalkameror och har en halsrem och en 
bdlteskldmma, blixtldsfdrslutning, fack for SD-kort och tva 
forvaringsfickor. 
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• HP Photosmart R-series kameravdska— Q621 3A 
Skydda din HP Photosmart R-series-kamera med denna 
stoppade svarta vdska. Vdskan dr utformad for att passa 
HPs digitalkameror. Den forsluts med kardborrband och 
har ett blixtldsfdrsett forvaringsfack for SD-kort. 

• HP Photosmart silverfdrgad kameravdska— Q62 1 7 A 

Skydda din HP Photosmart R-series-kamera med denna 
stoppade silverfdrgade vdska. Vdskan dr utformad for att 
passa HPs digitalkameror och har en halsrem och en 
bdlteskldmma samt ett unikt fack for SD-kort. 

• www.casesonline.com— Gd till www.casesonline.com om 

du vill utforma en egen specialanpassad vdska for din 
HP Photosmart R-series-kamera. Vdlj utseende, material 
och fdrg. 
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C Skotsel av kameran 



Om du vidtar nagra grundlaggande fdrsiktighetsatgdrder 
ndr du anvdnder kameran kommer du att fa mer utbyte av 
den. 

Grundlaggande skotsel av 
kameran 

Du bdr vidta vissa fdrsiktighetsdtgdrder sd att kameran 
fortsdtter att fungera pa bdsta satt. 

• Forvara digitalkameran pd en sval och torr plats som inte 
dr i ndrheten av fdnster, vdrmepannor och fuktiga kdllare. 

• Stdng alltid av kameran ndr den inte anvdnds, sa 
skyddas linsen. Ndr kameran stdngs av dras objektivet in 
och linsens blinkmekanism stdngs over linsen for att 
skydda den. 

• Rengdr kamerans hdlje, bildskdrm och lins regelbundet 
med rengdringsutrustning for kameror (se sidan 186). 

• Forvara kameran och tillbehdren i ett vadderat fodral 
med en bdrrem som ger enkel transport. De fiesta fodral 
for HP-digitalkameror har fickor for batterier och 
minneskort (se sidan 181). 

• Forvara alltid kamerautrustningen i handbagaget ndr du 
reser. Checka aldrig in den med resvdskorna. Ovarsam 
hantering och extrema vdderfdrhdllanden kan skada den. 
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• Oppna aldrig kamerahdljet och fdrsdk inte reparera 
kameran sjdlv. Om du vidrdr digitalkamerans insida kan 
du fd en elektrisk stot. Kontakta etl auktoriserat HP- 
servicecenter om reparationer krdvs. 

OBS! Information om sdker batterihantering finns i Bilaga A, 
Batterihantering, som bdrjar pa sidanl73. 

Rengora kameran 

TIPS: Om kameran behover rengdras utdver vad som anges 
i det hdr avsnittet, ta med den till en kameraaffdr som dr 
specialiserad pa att rengora digitalkameror. 

Genom att rengora kameran haller du den frdsch och 
dessutom fdrbdttras fotokvaliteten. Det dr sdrskilt viktigt att 
rengora linsen regelbundet, eftersom dammpartiklar och 
fingeravtryck kan fdrsdmra kvaliteten pd dina foton. 

Ndr du ska rengora kameran behover du 
linsrengdringsdukar, en bomullspinne och en mjuk, torr, 
luddfri trasa som finns i fotoaffdrer. Du kan dven kopa dem i 
en kamerarengdringssats. 

OBS! Du bdr kopa linsrengdringsdukar som inte dr kemiskt 
preparerade. Vissa kemiskt preparerade linsdukar kan 
repa linsen och bildskdrmen. 
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Rengora kameralinsen 

Fdlj anvisningarna nedan for att ta bort allt smorjmedel som 
har Idckt ut ur linsens blinkmekanism och nu sitter pd 
kameralinsen tillsammans med fingeravtryck, damm osv som 
har samlats pa linsen. 

1. Sid pa kameran for att oppna linsens blinkmekaniskm 
och fdlla ut objektivet. 

2. Vira linsrengoringspapperet runt dnden pa 
en bomullspinne. 

3. Med hjdlp av bomullspinnen med linspapperet rengdr du 
nu linsen med en cirkuldr rorelse. 

Nar du hanterar kameran efter att ha rengjort linsen ska du 
vara forsiktig sa att du inte trycker pd blinkmekanismens 
skydd ndr objektivet dr i den indragna positionen eftersom 
detta kan orsaka att smorjmedel lacker ut frdn 
blinkmekanismen till linsen. 

Rengora kameraholjet och 
bildskarmen 

Gdr pd foljande salt for att ta bort fingeravtryck, damm, fukt 
och annat som har samlats pd kameraholjet och 
bildskarmen. 

1. Bids fdrsiktigt bort damm frdn bildskarmen. 

2. Torka av kamerans utsida och bildskarmen med en ren, 
torr och mjuk trasa. 

OBS! Du kan dven torka bildskarmen med en 
linsrengdringsduk. 
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D Specifikationer 



Funktion Beskrivning 

Upplosning Stillbilder: 

• 5,25 MP (2 668 x 1 970) totalt pixelantal 

• 5, 1 3 MP (2 6 1 6 x 1 960) effektivt pixelantal 
Videoklipp (VGA): 

• 640 x 480 totalt pixelantal vid 30 bilder per 
sekund 

Sensor Diagonal 7,19 mm (1/2,5-tums, 4:3-format) 

CCD 

Fdrgdjup 36-bitars (12 bitar x 3 fdrger) 

36-bitars bilder omvandlas till ett optimerat 24- 
bitars bildformat och lagras i JPEG-format. 
Denna omvandling resulterar i en icke urskiljbar 
fdrdndring av (arger eller detaljer i den lagrade 
bilden, och gbr att bilden kan Idsas av datorer. 

Objektiv Brdnnvidd: 

• Vidvinkel — 5,8 mm 

• Teleobjektiv— 29 mm 

• 35 mm motsvarar ungefdr 36 till 180 mm 
F-tal: 

• Vidvinkel - f/2,8 till f/8 

• Teleobjektiv - 1/4,7 till f/7,6 
Upplosning: 

• Centrerad— > 1 300 TV-linjer (vidvinkel) 

• Centrerad-> 1 300 TV-linjer (teleobjektiv) 

• Horn— > 950 TV-linjer (vidvinkel och 
teleobjektiv) 

• Overensstdmmelse hdrn-till-hdrn— + 15 % 

Objektivfdste Inget 
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Funktion 


Beskrivning 


Sokare 


Inget 


Zoom 


• 5x optisk zoom med 9 positioner mellan 




vidvinkel och teleobjektiv 




• 8x digital zoom med 41 zoompositioner 


Fokus 


Fokusinstallningar: Norma It fokus (standard), 




Makro, Supermakro, Oandligt, Manuellt fokus, 




Normalt fokus (standard): 




• Vidvinkel— 500 mm till oandligt avstand 




• Teleobjektiv— 600 mm till oandligt avstfind 




Makro: 




• Vidvinkel- 120 mm till 1 m 




Supermakro: 




• Vidvinkel— 30 mm till 200 mm 


Slutarhastighet 


1/2000 till 16 sekunder 


Stativtaste 


Ja 


Inbyggd blixt 


Ja, normalt 6 sekunders laddningstid (maximal! 8 




sekunders laddningstid vid start) 


Blixtens 


Zoomposition: Vidvinkel 


rdckvidd 


Maximal med ISO-hastighet instdlld pa 




Auto ISO: 3,8 m 




Zoomposition: Teleobjektiv 




Maximal med ISO-hastighet instdlld pa 




Auto ISO: 2,1 m 




Overensstdmmelse: Ljusstyrka i bildens horn > 55 




% av ljusstyrkan i bildens mitt (luxsekunder) 


Extern blixt 


Ne| 


Blixt 


Autobhxt (standard), Roda ogon, Blixt pa, Blixt 




av, Natt 



1 90 HP Photosmart R8 1 7/R8 1 8 anvandarhandbok 



Funktion 


Beskrivning 


Bildskdrm 


5,08 cm LTPS TFT LCD-largskdrm med 




bakgrundsbelysning, 1 53 600 (640 x 240) totalt 




pixelantal 



Altemaliv for • Stillbilder (standard) 

bildinsamling • Sjdlvutlosare— en stillbild eller ett videoklipp 
fotograferas efter 10 sekunders fordrojning 

• Sjdlvutlosare - 2 tagningar— en stillbild tas 
efter 10 sekunders fordrojning och sedan tas 
en andra stillbild cirka 3 sekunder senare 

En enda video tas efter 10 sekunders 
fordrojning. 

• Bildserie— 2 stillbilder per sekund, minst 4 
bilder 

• Video— upp till 30 bildrutor per sekund 
(inklusive ljud), tills kamerans minne tar slut 

Lagring • 32 MB internt Flash-minne 

• Plats for minneskort 

• Den hdr kameran stdder HPs Secure Digital- 
(SD) och MultiMediaCard-minneskort (MMC) 
av bade standard- och hdghastighetstyp med 
8 MB till 2 GB. Endast MMC-kort som foljer 
MultiMediaCard-specifikationerna stods. 
Godkdnda MMGminneskort dr mdrkta med 
en IIIIIIIMI logotyp pa kortet cller 
fdrpackningen. Andra SD- och MMC-kort 
kan fungera i kameran, men endast HP- 
mdrkta kort stods. 

• SD*kort rekommenderas eftersom de dr 
snabbare an MMC-kort ndr det gdller att 
Idsning och lagring av data. 
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Funktion Beskrivning 



Lagring (forts) • Denna kamera kan anvdndas med minneskort p6 
upp till 2 GB. Hogkapacitetskortet i sig paverkar 
inle kamerans presfanda, men eH stort antal filer 
(over 300) p6verkar hur long (id det tar for 
kameran art starta. 

• Antalet bilder eller videoklipp som kan sparas i 
minnet beror p6 instdllningarna av Bildkvalitet och 
Videokvalitet (se Minneskapacitet pa 

sidan 195). 

Ljudinspelning • Slillbilder— maximalt 60 sekunder ljud per 
stillbild 

• Bildserie— ingen ljudinspelning tillgdnglig 

• Sjalvutlbsare— ljud dr inte tillgdngligt for 
slillbilder 

• Videoklipp— ljud spelas in automatiskt 

Fotograferings- Autom. (standard), Landskap, Portrait, Teater, 
Idgen Panorama hoger, Panorama vanster, Rorelsc. 

Strand, Sno, Solnedgang, Dokument, Blandar- 
prioritet, Slutarprioritet, Manuellt, Eget lage 

Kompensation Kan stdllas in manuellt fr&n -3,0 till +3,0 EV 
for exponering (exponeringsvdrde) i steg om 0,33 EV. 



Bildkvalitet 



5 MP*** 
5 MP ** 
3 MP ** 
IMP ** 
VGA ** 
Eget... 



[standard) 



Videokvalitet • VGA *** (standard) -640 x 480, 
30 rutor/s 

• VGA ** -640 x 480, 24 rutor/s 

• QVGA * -320 x 240, 30 rutor/s 
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runktion 


Beskrivning 


Vitbalans 


Auto (standard), Sol, Skugga, Volfram, 




Fluorescerande, Manuellt 


ISO-hastighets- 


Auto (standard), 50, 100, 200, 400 


instdllningar 




AE-mdtning 


Centrerad (standard), Medelvarde, Punkt 


Anpassad 


Av (standard), Lag, Hog 


bolysning 




Mo ttnad 


Medel (standard), Lag, Hog 


Skdrpa 


Medel (standard), Lag, Hog 


Kontrast 


Medel (standard), Lag, Hog 


Variation 


Av (standard), Anpassad bolysning. Exponering, 




Fdrq 


Fdrg 


Helfdrg (standard), Svartvitt, Sepia 


Datum- och 


Av (standard), Endast datum, Datum och tid 


.•j ... ■ 
tidsstampel 


Altemativ for 


Radera, Ta bort roda ogon, Bildtips, Bildinfo, 


uppspelning 


f* t n . r- 1 I* 1 

Sammantoga panorama, Rotera, bpela in Ijud 


Konfiaurations- 


Liusstvrka do skdrmen Kameraliud 


alternativ 


Fokuseringslampa, Direktgranskning, Digital 




zoom, Datum och tid, USB-konfiguration, TV- 




konfiguration, Sprak, Flytta bilder till 




minneskortet, Aterstall installningar 


Komprimcrings- 


• JPEG (EXIF) for stillbilder 


r . 

format 


• EXIF2.2 for stillbilder med inbdddat Ijud 




• MrbOl tor videoklipp 


Uppldsnings- 


Bildkvalitet, Egen... instdllning: 5 MP, 3 MP, 1 


alternativ 


MP, VGA 
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Funktion 


Beskrivning 


Kom prime ring s- 
alternativ 


Bildkvalitet, Egen... insttillning: 
"A'lt'A'l^ — Lilen eller ingen komprimering 
— L6g komprimering 
— Medelhog komprimering 
-fc —Hog komprimering 


Granssnitt 


Dockningsstalion— Molex 55768-201 1, som 
ansluts till anlingen: 

• H&llare med en USB B-kontakt av standardtyp 
och en DC-ing6ng 

• HP Photosmart C8887A dockningsstalion 
med USB Mini AB-kontakt, DC-ingang och 
AV-kontakt 


Orienterings- 
sonsor 


Jo 


Standardor 


• PTP-MSDCoch SIDC 

• USB 

• JPEG 

• MPEG1 

• DPOF 

• EXIF 

• DCF 

• DPS 


Yftermatt 


M6tt med avstdngd kamera och infdllt objektiv 

(langd, bredd, hojd): 

91 mm (L) x 29,75 mm (B) x 57 mm (H) 


Vikt 


166 gram utan batterier 
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Funktion Beskrivning 



Normal strdmfbrbrukning: 2,5 W (med LCD- 
bildskdrmen pa). 5 W maximal strdmfdrbrukning. 
Stromkdllor: 

• EH laddningsbart HP Photosmart R07 
litiumjonbatteri for HP Photosmart R-series- 
kameror (LI 81 2A/L1 81 2B). 

• HP-ndtadapter (3,3 V DC, 2 500 mA, 
8,25 W) med antingen hallaren eller (lillval) 
HP Photosmart R-series dockningsstation 

Laddning i kameran med en HP-ndtadapter eller 
en HP Photosmart R-series dockningsstation: 
genomsnittlig laddningstid 4-6 timmar. 

Temperatur- Drift: 
omrade 0 till 50° C vid 

15 till 85 % relativ luftfuktighet 

Fdrvaring: 

-30 till 65° C vid 

15 till 90% relativ luftfuktighet 

Minneskapacitet 

Hela internminnet pa 32 MB tir inte tillgdngligt for 
bildforvaring eftersom en del minne anvdnds for interna 
kamerafunktioner. Dessutom varierar den faktiska filstorleken 
och antalet stillbilder som kan lagras i kamerans internminne 
eller pa ett minneskort beroende pa innehallet i varje stillbild 
och langden pa det inspelade ljudklippet. 



Strom- 
forsorjning 
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Bildkvalitet 



I fdljande tabell kan du se ungefar hur manga stillbilder i 
genomsnittlig storlek som kan lagras i kamerans internminne 
ndr kameran har olika instdllningar av Bildkvalitet (se 
sidan 71 ). 





y oiiacr iz,*t iviD varueruj 


5 MP** 

(standard) 


14 bilder (1,7 MB vardera) 


3 MP** 


21 bilder (1 MB vardera) 


1 MP** 


42 bilder (500 KB vardera) 


VGA** 


165 bilder (140 KB vardera) 


Eget... 


Antalet bilder beror p6 upplbsning 
och komprimering 



OBS! Vdrdena som visas dr for bilder utan ljudklipp. Sextio 
sekunder Ijud logger till 330 KB till filstorleken. 

Videokvalitet 

I fdljande iabell kan du se ungefar hur manga sekunders 
videoklipp som kan lagras i kamerans internminne ndr 
kameran har olika instdllningar av Videokvalitet (se 
sidan 73). 



VGA*-** (standard) 


33 sekunder 


VGA** 


66 sekunder 


QVGA* 


1 33 sekunder 
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Sakregister 



A 

adapter, HP vdxelstroms- 27 

anslutning pa hallare 27 

kopa 182 
AE-matning, stdlla in 78 
Anpassad belysning 

instdllning 66 

Variation 69 
anslutningar 

som en Picture Transfer 
Protocol-enhet (PTP) 
124 

som en USB Mass 
Storage Device Class 
(MSDC) 124 

till dator 101 

till skrivaren 1 03 
anslutningar pa hallare 

ndtadapter 27 

USB 27 
antalaterstaende bilder 32, 

89 

antal bilder i internminnet 
195 

anvdndarhandbok pd CD 
20 

anvdndarsupport 167 



dterstaende bildantal 32, 
89 

Aterstdll instdllningar 128 
dterstdlla instdllningar 63 
aterstdlla kameran 1 30 
autofokus 37 

exponering 40 

fokuserar pd motivet 37 

fokuslas 40 

fokusomrddena Makro 
och Supermakro 39 

Normal! fokusomrdde 38 
autofokusomrade, instdllning 
77 

automatisk exponering, 
kringgd 49 

B 

batteri, bevara 1 74 

batterier 

bilder per 178 
fdrldnga livsldngd 1 74 
installera 14 
kopa litiumjon- 1 82 
ladda om litiumjon- 1 79 
lucka pd kameran 25 
prestanda 1 77 
snabbladdarpaket 1 82 
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viktigt om anvdndning 
173 

balteriprestanda 1 77 
bevara batteriet 174 
bilder 

AE-mdtningsinstdllning 
78 

Anpassad belysning 66 
antalaterstaende 32, 89 
antal sparade i 

internminnet 195 
autofokusomrade, 

instdllning 77 
Bildkvalitet, instdllning 

71 

Datum- och tidsstdmpel 
85 

Egen bildkvalitet, 

instdllning 71 
(drginstdllning 81 
fdrgnyans 76 
for mdrka/ljusa 64 
(drstora 91 

fotograferingsldgen 49 
gdra ljusare 64 
gdra morkare 64 
ISO-hastighetsinstdllning 
80 

kontrastinstdllning 84 
mdltnadsinstdllning 82 
med sjdlvutlosare 60 



dverfora Iran kameran till 

datorn 101 
Panorama-ldge 52 
Rotera 99 
skdrpeinstdllning 83 
spela in ljudklipp 34 
ta stillbilder 33 
Variation 69 
Videokvalitetsinstdllning 

73 

visa miniatyrer 90 

vitbalansinstdllning 75 
bilder per batteri 1 78 
bildinfo, anvdnda 96 
Bildkvalitet 

instdllning 71 

stdlla in egen 71 
Bildserie 

instdllning 62 

Sjdlvutldsare/Bildserie- 
knapp 24 
Bildskdrm 

anvdnda 31 

beskrivning 24 

Digital zoom, instdllning 
122 

Direktgranskning, 
instdllning 121 
Bildtips, anvdnda 96 
bldndare, stdlla in 51 
Bldndarprioritet, instdllning 
51 
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blinkande lampor pa 
kameran 22, 25 
blixt 

anvdnda 47 

3terstdlla instdllning 63 

beskrivning 25 

instdllningar 47 

rdckvidd 190 
Blixt, knapp, beskrivning 24 

c 

CD 

anvdndarhandbok 20 
interaktiv 
anvdndarhandbok 21 

D 

dator, ansluta kamera till 
101 

datum och tid, stdlla in 1 7, 
123 

Datum- och tidsstdmpel, 

instdllning 85 
dela bilder 107 
delar pa kameran 

framsidan, undersidan 
och sidan av kameran 
25 
hdllare 27 

kamerans baksida 22 
kamerans ovansida 26 
demo pa kameran 30 



digital zoom 

anvdnda 45 

instdllning 122 
Direktgranskning 

beskrivning 121 

Bildserie 62 

instdllning 121 

panoramasekvenser 55 

stillbilder 33 

Variation 69 

videoklipp 35 
direktutskrift 103 
Direktvisning, anvdnda 31 
Direktvisning/Uppspelning, 

beskrivning 24 
diskenhet, kamera som 1 24 
Dokument-ldge, instdllning 
51 

E 

Eget Idge 
anvdnda 57 
beskrivning 52 
instdllningar 57 
Sparade instdllningar, 
undermeny 58 
e-posta bilder med HP Instant 
Share 110 

F 

Fdrg i bilder 
instdllning 81 
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Variation 69 
felmeddelanden 

pa datorn 1 65 

pa kameran 153, 165 
(elsokning 

autofokusproblem 37 

problem 129 
Flytta bilder till minneskortet 

127 
fokus 

autofokus 37 

instdllningar 42 

intervall 190 

knapp 24 

Makro, instdllning 42 
Manuell fokusering, 

instdllning 43 
Manuelltfokus, instdllning 

42 

Normal, fokusinstd lining 
42 

Odndligt, instdllning 42 
och zoom 46 
ramar, anvdnda 37 
Supermakro-instdllning 
42 

(okuseringslampa 

beskrivning 25 

instdllning 120 
forhandsgranska panorama 
98 



forldnga batteriets driftstid 

174 
format 

internminne 94 

minneskort 94 
(ormatera 

minneskort 1 8 
Fdrstora 

anvdnda 91 

reglage pa Zoom-reglage 
23 
fdrstora 

bilder 91 

sammanfogade 
panoraman 98 
fotograferingsldge, 

instdllning 49 
F-tal, stalla in 51 

G 

gora en bild Ijusare 64 
gora en bild mdrkare 64 
granska bilder 87 

H 

hallare 27 

handledsrem, sdtta fast pa 

kameran 1 3 
hjdlp frdn kundsupport 167 
Hjdlp, i kameran 86 
hjdlpmeny, beskrivning 30 
HP Instant Share 
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anvanda HP Instant 
Share-menyn 108 
beskrivning 107 
skicka alia bilder 1 14 
skicka enskilda bilder 
112 

HP Instant Share-meny 

anvanda 108 

beskrivning 109 

skapa destinationer 1 10 

skicka alia bilder 1 14 

skicka enskilda bilder 
112 
HP natadapter 

anslutning pa hallare 27 

kopa 182 
HP-webbplatser 167 

I 

Insamlingsmeny 

Hjdlp for menyalternativ 
86 
installera 

batter i 1 4 

handledsrem 13 

minneskort 18 

programvara 19, 20 
instdllningar 

aterstdlla 63, 128 
interaktiv anvdndarhandbok 

paCD:n 21 
internminne 



bilder som aterstar 32, 
89 

format 94 

kapacitet hos 1 95 
interval I 

blixt 190 

fokus 190 

fokusinstdllningar 42 

F-tal 189 

Kompensation for 
exponering 192 
ISO-hastighet, stdlla in 80 

K 

kalibrera fdrgen i bilder 76 
kamera 

allmdn rengoring 1 86 

oilman skotsel 1 85 

aterstalla 130 

kopa vdska till 183 

Idgen 28 

menyer 28 

rengora bildskdrmen 
187 

rengora holjet 1 87 
rengora linsen 1 38, 187 
s\6 pa/av 1 6 
specifikationer 1 89 
ta hand om 1 85 
tillbehor, kopa 181 
kameradockningsstation 
beskrivning 12 
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dockningsinsats 1 3 
kopa 181 
kameraljud, instdllning 1 19 
kamerans delar 

framsidan, undersidan 
och sidan av kameran 
25 

hdllare 27 

kamerans baksida 22 
kamerans ovansida 26 
kameravdska, kopa 183 
kapacitet hos internminnet 
195 

knappar pa kameran 22 
Kompensation for 

exponering 
instdllning 64 
Variation 69 
komprimeringsformat 1 93 
komprimeringsinstdllningar, 

egna 72 
konfigurationsmeny, 

anvdnda 1 1 7 
kontrast, instdllning 84 
kontrollpanel med 

pilknappar, beskrivning 

23 

kopa kameratillbehor 181 
kringgd automatisk 

exponering 49 
kundsupport 167 



L 

ladda om litiumjonbatteriet 
179 

Idgen, kamera 28 
lampor pd kameran 
(okuseringslampa 25, 
120 

sjdlvutlosarlampa 25 

Strdmlampa 22 
Landskap, Idge 49 
Idnga exponeringar, 

storningsreducering 52 
lins, rengdra 1 38 
litiumjonbatteri 

kopa 182 

ladda om 179 

sdkerhetsdtgdrder 175 
ljud frdn kameran 1 1 9 
ljudklipp, spela in 34, 100 
Ljusstyrka pd skdrmen, 

instdllning 1 1 8 

M 

Macintosh-dator, installera 

programvara 20 
Makrofokusinstdllningar 

Makro 42 

och autofokus 39 

Supermakro 42 
Manuell (okusering, 

instdllning 43 
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Manuell vitbalans, 

instdllning 76 
ManuelHokus 42 
Manuellt Idge 

anvdnda 56 
instdllning 52 
markera bilder (or HP Instant 

Share-destinationer 112, 

114 

Mdttnad, instdllning 82 
meddelanden 

pa datorn 1 65 

pa kameran 153, 165 
Meny/OK-knapp, 
beskrivning 23 
menyer 

HP Instant Share 108 

Konfiguration 117 

dversikt 28 

Samla in 63 

Uppspelning 92 
MF-fokus, knapp 24 
mikrofon, beskrivning 25 
miniatyrer 

reglage pa Zoom-reglage 
23 

visa 90 
minne, internt 

bilder som dterstdr 32, 
89 

format 94 

kapacitet hos 195 



minneskort 

bilder som dterstdr 32, 

89 
format 94 
formatera 1 8 
installera 1 8 
lucka pd kameran 25 
typer och storlekar som 

stods 191, 192 

N 

ndtadapter 

anslutning pd hdllare 27 

kopa 182 
Normal! fokus 

instdllning 42 

och autofokus 38 

o 

Odndligt, fokusinstdllning 
42 

omrdde, vdlja vid forsta 
anvdndningstillfdllet 1 6 

ON/OFF-omkopplare, 
beskrivning 22 

online-destinationer, stdlla in 
110 

online-hjdlp for alternativ pd 
insamlingsmenyn 86 

optisk zoom 45 

overexponera en bild 64 

overfdra bilder till dator 
101 
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p 

Panorama-ldge 
anvanda 52 
(orhandsgranska 98 
fdrstora 98 
hdger 50 
instdllning 50 
Sammanfoga panorama 
98 

skriva ut 106 

vanster 50 
pilknappar pa 

kontrollpanelen 23 
Portrait, Idge 49 
prestanda 

batteri 177 
problem 

felsdkning 129 

med autofokus 37 
produktsupport 167 
Programmet HP Image Zone 

ej anvanda 1 34 

Image Zone Express 1 33 

installera 19 
programvara 

anvanda kamera utan 
134 

installera 19, 20 

R 

rdckvidd for blixt 190 
Radera, anvanda 94 



ramar i direktvisning 37 
rengora 

bildskarm 187 

hoi jet 187 

lins 187 
rengora linsen 1 38 
roda dgon-reducering, 
beskrivning 

beskrivning 48 

Ta bort roda ogon 95 
Rdrelseldge, installing 50 
rotera bilder 99 

s 

sakerhetsatgarder for 
litiumjonbatteri 1 75 
Samla in, meny 

anvanda 63 
Sammanfoga panorama 98 
Sjalvutlosare 

installningar 60 

lampa 25 

Sjalvutlosare/Bildserie- 
knapp 24 
Sjalvutlosare/Bildserie- 

knapp 24 
skaffa kameratillbehor 181 
Skarpa, instdllning 83 
skdtsel av kameran 
allmdn 185 
oilman rengdring 1 86 
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rengora bildskdrmen 
187 

rengora holjet 1 87 
rengora linsen 1 87 
skriva ut bilder 

anvdnda HP Instant Share 
107 

direkt till skrivaren 103 
sla pa/av strommen 16 
slutarhastighet 

instdllning 51 

intervall 190 
slutarknapp 

beskrivning 26 

Idsa exponering och 
fokusering 37 
Slutarprioritet, instdllning 
51 

Snd-ldge, instdllning 50 
Solnedgang, Idge, 

instdllning 51 
Sparade instdllningar for 

eget Idge 58 
specifikationer 189 
spela in 

ljudklipp 34, 100 
videoklipp 35 
Sprak 

dndra instdllning 1 26 
vdlja vid fdrsta 
anvdndningstillfdllet 1 6 
stativfdste, beskrivning 25 



stillbilder, ta 33 
stdrningsreducering, Idnga 

exponeringar 52 
Strand-ldge, instdllning 50 
strom 

lampa 22 

sla pa/av 1 6 

specifikationer 195 
Stromlampa, beskrivning 22 
Supermakrofokus 

instdllning 42 

och autofokus 42 

T 

ta hand om kameran 185 
Teaterldge, instdllning 50 
teknisk support 167 
telefonsupport 
om 168 

telefonnummer i hela 
vdrlden 1 70 
tid och datum, stdlla in 1 7, 
123 

tillbehor till kameran 1 8 1 
totalt antal bilder, dversikt 
89 

TV-konfiguration, instdllning 
125 

u 

underexponera en bild 64 
Uppspelning 
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anvanda 87 
meny, anvanda 92 
USB 

anslulning p6 hallare 27 
konfigurationsinstallning 
124 

utrymme som kvarstar i 
minnet 32, 89 

V 

Variation, anvanda 69 
Video, knapp, beskrivning 
26 

videoklipp, spela in 35 
Videokvalitet, instdllning 73 
Vitbalans, instdllning 75 

w 

webbplatser (or HP 1 67 

Windows-dator 

Image Zone Express 1 33 
installera programvara 
19 

Z 

zoom 

digital 45 
och fokus 46 
optisk 45 
specifikationer 1 90 
Zoom-reglage, 
beskrivning 23 



Zooma ut- och Zooma in- 
kontroller 23 
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